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świętach, 


Bodatek miesięczny wychodzi z ostatnimi dniem każdego miesiąca. 
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Fe ietnia. 
Cierpliwość publiczności europejskićj 
nową wystawiona jest próbę. 


na 


po ratyfikacyach: pełnomoenicy przyrzekli 


sić można z pewnością, że obietnicy dotrzy- 
mają. Nie pomoże nawet parlament angiel- 
ski; donoszą, że lord Palmerston 08wiadezy 
Izbom, iż traktat pokoju został podpisany, ale 
minister dopićro po ratyfikacyach będzie mógł 
odpowiadać na interpelacye Izby w tym przed- 
miocie. Miesiąc więc blisko oczekiwania ma 
publiczność przed sobą; wiadomości tyłko 
telegraficzne donoszące o pojedynczych ra- 
tyfikacyach gabinetów wskazyw» ć będą zbli- 
żanie się terminu, w którym ciekawość za- 
spokojoną zostanie. 

Lubownicy dyplomatycznych rozpraw przy- 
gotować się nadto powinni na jedno jeszcze 
rozczarowanie. Ogłoszonem zostanie tekst 
traktatu—ale rozprawy  konferencyj zostaną 
podobno w tajemnicy. Wątpimy bardzo, a- 
byśmy czytali protokóły posiedzeń, tak ja- 
keśmy czytali protokóły konferencyj wiedeń- 
skich. I tu żądanie Izb angielskich na nic 
się nie przyda, O ile wiadomo, nie spisywa- 
no protokółów, a sporządzono „tylko. spra- 
wozdania. Różnica wielka: w protokóle stre- 
szczone nietylko zdanie, ale słowa każdego 


pełnomocnika, jest on wiernem odbiciem dy-| 


skusyi i udziału jaki w nićj ta lub owa brała 


strona; w sprawozdania naznaczony. tylko| 


rzedmiot dyskusyi, ogólny kierunek i osta- 
= Na żądanie parlamentu 

przedłożone mu zostaną sprawozdania nmyśl- 
me ad hoc przygotowane. ; 
Nie ma się zresztą czemu dziwić, iż nie 
spisywano protokółów, a zwłaszcza, że ta- 
kowe nie będą ogłoszone. Podziwialismy tę 
niezwykłą jawność w konferencyach wiedeń- 
skich, i zadziwienie nasze wynurzalismy 
w owym czasie. I)yplomacya z natury 8wo- 
jej wymaga pewnćj tajemnicy, jeżeli nie co 
do celu czyli ostatecznego wypadku, to nie- 
zawodnie co do środków jakiemi cel ten 0- 
siąga. Raz objawiony sposób jest już zuży- 
tym. Osoba dyplomaty, aby dyplomatyczną 
pozostać, potrzebuje także pewnćj tajemni- 
czćj sfery. Ogłoszenie wszystkich zdań i 
myśli objawionych w dyplomatycznćj dysku- 
syi, pozbawia dyplom téj pea zagadko- 
.wej, która bądź co bądź jest jedn 


wypadek. 


CLĘŚĆ LITERACKO-ARTYSTYCZNA. 
PRZEGLĄD 


usiłowań - rolniczo - przemysłowych. 


(Dokończenie) 

Doszedłem nareszcie do przekonania, że popęd ku 
zaprowadzeniu nowości jest u wielu naszych gospoda- 
rzy równie wielki, jak wrodzone nam lenistwo, to jest, 
że nie jeden u nas gospodarz przez ten popęd ku no- 
wościom zagranicznym , z wielką skwapliwością tako- 
wych się chwyta, ale lenistwo wrodzone przemaga. 
Rozpoczęte dzieło opuszcza ów gospodarz w połowie, 
bez przekonania się o rezultacie, ztąd niemożność zda- 
nia sprawy publiczności, gdy jéj nieraz sam sobie zdać 
nie może. Ten powód zdaje mi się zrządził , iż nie 
mieliśmy sprawozdania z” osuszań sgezkami w Po- 
znańskiem , ogłoszonego w pismach perycdycznych. 

- Przy takim więc braku oryginalnych, Z doświadcze- 
nia na rodzinnej ziemi czerpanych sprawozdań, Opisów 
I rozpraw, byłem przymuszony rad nie rad umieszczać 
częstokroć tłumaczenia takich artykułów, szczególni 

z niemieckich pism rolniczych, które za mnićj użyte- 
czne dia naszych gospodarzy uznawałem , których Je- 
dnakże umieszczenia domagał się mój kolega współre- 
daktor. Tłumaczenia te z niemieckiego najczęścićj 714 
polszczyzną pisane, przyczyniały mi wiele pracy, tak, 
że tylko z grubych błędów przeciw naszemu językowi 
zdołałem je oczyścić. Dla braku czasu, pozostawały 
częstokroć konstrukcya, styl, tok mowy i widocznie 
rażące germanizmy. Wchodzę tu w te szczegóły, aby 
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Tekst traktatu| Nadto Zac 
z 30g0 marca nie zostanie ogłoszonym aż |czność która się sprzeciwia ogłoszeniu pro- 

tokółów, nawet gdyby spisane były. Kon- 
sobie zachować jak najgłębszą w tój mierze ferencye paryskie nieustały z podpisaniem 
tajemnicę, a sądząc po konferencyach, wno- |traktatu, co najlepiej dowodzi, że kwestye 
i w nich podniesione nie zostały rozstrzygnię- 


i sąd opinii publicznój, byłoby 
a Sio nawet szkodliwe przed ostatecznóćm 


sunąć swoje. prace. Niewystarczy on jednak 


niektórych zadań, powierzonych o ile wia- 


opłatą : 


s.. 9 


wiołów z jakich się składa powaga dyplo- 
matyczna. } 
Nadio zachodzi tu jedna jeszcze okoli- 


te. Dalsza ich kolej niewiadoma: zawsze je- 
dnak czy one dalej jako konferencye prace 
swoje prowadzić będą, czy zmienią się w kon- 

res większy, ogólniejszy — zawsze je- 
dnak opierać się będą musiąły nie tyle na- 
wet na owych pięciu puńktach które im słu- 
żyły za podstawę, a z podpisaniem traktatu 
straciły nieco na wartości, ile na wypadkach 
z dyskusyi otrzymanych, na. zastrzeżeniach 
które: w nich miały miejsce, na warunkach 
w nich położonych i przyjętych. Zbyteczog 
przeto rzeczą dowodzić, że ogłoszenie ta- 
kowych dyskusyj i poddanie ich pod rozbiór 


niewczesne 


przyszłości Niemiec i Europy, i 
ność 


wolenie. Wiadomość: 6 podpisaniu pokoi i 
była wezoraj urzędownie obu Izbom z oz 
a usta ministra handlu p. Heydt zast p. Manteuffla 
rozwiązaniem otwartych dotąd kwestyj. e 
Wprawdzie. przeciąg, czasu który upłynie ` 
aż do ratyfikacyj, pozwoli konferencyom po- 
i pokój. Na dowód wdzięczności obie 
trzykroć: niech żyje N. Pan! 
ów p. Manteuffel spodziewany jest 
w tych dniach z pówrotem. Konferencye mają trwać 
dłużój. Czy p. Manteuffel, czy kto inny będzie w nich 
pelnomoenikem ze strony Prüs, nie wiadomo. 
Obie Izby sejmowe miewają od zeszłego czwartku 
codzienne posiedzenia, Izba panów pozwoliła na odda- 
nie pod sąd pp. Rochowa i Marwitza, członków swo-' 
ym p 


ich, obu za udział miany w pojedyfku z p. Hinckel- 
deyem: W izbie powelakićj nójw: iote 
Był projekt do 


Na s U 
prawa o ordynacyi miejskiej dla prowineyi nadreńskićj. 
Wiadomo, że załatwianą już jest długo ciągnąca się 
kwestya ordytacyj gminnych dla miast i wsi w pro- 
wincyach wschodnich. Pożostało załatwienie jój w dwóch 
prowincyach zachodnich. "To rzecz trudniejsza. 
Tam już od czasów francuzkich zniesioną została róż- 
nica gmin wiejskich i miejskich. Prawo municypalne 
stawiało na równi obywateli jednych i drugich in. 
Uchwalona ordynacya gminna z dnia 11 marca 1850 
r. była obowięzującą dla zr monarchii, a opierając 
się na powyższćj zasadzie, z łatwością prawie w całćj 
prowineyi nadreńskićj została zaprowadzoną. Tymeza- 
sem ordynacya ta zniesioną była dnia 24 maja 1853. 
Trudno było cofać rzecz wykonaną; zatrzymano Ją 
prowizorycznie. Teraz zdawało się rządowi, Ze St80- 
wna nadeszła chwila, aby i w prowincyach zachodnich 


zdaje się na załatwienie nawet jakiekolwiek 


domo osobnym komisyom które udać się ma- 
ją na miejsce. Sama odległość jest temu na 


termin na ratyfikacye. naznaczony. Niechaj 
ige ciekawi, w cierpliwość się uzbroja.. -+ 


iśorespondencya ©zasu. 


f Berlin 1 kwietnia. 
+ „Pokój podpisany.* Jest to pierwsza wiadomość; 
którą słyszę i czytam po powrocie z kilkudńiowój wy- 
cieczki na wieś, gdzie procul a negotiis ojczyste ma- 
zurki i baby własnemi uprawiałem usty, i szczęśliwym 
się ezulem, gdy patryarchalne około święconego konfe- 
rencye pozwoliły zapomnieć o politycznym Swiecie, ob- 
liczającym się w tym ostatnim tygodniu z tego 
co stać i trwać miało, jak stało i trwało dotąd. Wia- 
domość, nie wymyślona na pryma aprilis, lecz zapisana 
orlem w złoto oprawnem piórem w kronice Świata, Za- 
pisana wtym samym dniu, w którym przed blisko pół- 
wiekiem rzucono pierwsze podstawy do owego pokoju, 
który odtąd stanowił porządek Europy i który go w ma- FOPKE TEANOW. 
ło co zmienionym kształcie i nadał stanowić będzie. 0 i sam z zasady rozdziału gmin wiejskich i miejskich, 


by naumyślnie polityka Cesarza Francuzów wybrała do |i stawia naprzód ordynacyą dla miast większych, po- 


przed 42 laty sprzymierzeni przeciwko Napoleonowi 1 


dla czego nieraz w Ziemianinie umie- 
szezony bywał artykuł ważny CO do treści, a rażący 
to do stylu. i ; 
Kolega mój śp. Lipski tak był gorliwy o utrzymanie 
tego jedynego czasopisma rolniczego , 12 z własnych 
funduszów opłacał tłamaczenia artykułów „ które pole- 
cał zwykle młodzieńcom wspórcia potrzebującym. Prze- 
waga języka niemieckiego w instytutach naukowych, a 
na uniwersytetach zupełne przejęcie się. piSmiennictwenr 
niemieckiem młodzieży naszćj wyradza kaleczenie mowy 
ojezystój i nieamiejętność w władaniu stylem, osobli- 
ie gdy przychodzi przekładać myśli z niemieckiego na 


nieistnieją między Polakami, : e 
czynne, Niemcy posiadacze dóbr, Którzy w takiéj mniej- 
\ 820Sci w stosunku do Polaków zamieszkują W. Ks. Po- 
język polski. ee znańskie zawiązali w 19 powiatach Towarzystwa rol- 

Przy takim stanie rzeczy widząc coraz bardzićj sty- jnicze powiatowe i jedno eentralne, które wydaje swoje 
gnącą gorliwość współpracowników; postanowiłem, szeze- | pismo peryodyczne. Ono niezawiera wielkich uczonych 
gólnićj po śmierci śp. Wojciecha Lipskiego, k'órego nie rozpraw, ani wykładu systematycznego różnych zasad 
tak łatwo kto inny zastąpić może, zaprzestać wyda- i teoryi, ale zawiera sprawozdania z posiedzeń i czyn- 
wania Ziemianina. i 3 |ności wszystkich stowarzyszeń powiatowych i prakty- 

ismo rolnicze czasowe jest dopóty tylko użyteczne, czne zastósowania i doświadczenia miejscowe. Podobne 
dopóki jest współudział i współpraca światlej publi- |spostrzeżenia i opisy im krócój i treściwićj przedsta- 
czności. Gdy tego niema żywiołu, PISMO peryodyczne, | wione, tém łatwićj trafiają do przekonania i pojęcia go- 
ograniczone na własnych siłach redaktora, przestaje być | spodarzy wiejskich, którym zależy mnićj na poznaniu 
wszechstronnóm i celowi odpowiadającem, 1 MUS! stać | teoretycznych przyczyn, jak raczój radziby wyciągnąć 
się jedynie wyrazem i produktem indywidualnym reda- |z doświadczenia innych naukę dla siebie, namacalną i 
ktora. W agronomii zaś potrzeba bardzićj jak w inaćj |oczywistą, o ile możności liczebnie wykazaną korzyść. 
nauce zastósowanćj połączenia sił, badania, docieka- y nie jest w mojój mocy podobne pismo polskie 
nia , doświadczenia wszechstronnego. Któż bowiem może utworzyć, pozostawiam to pole osierocone innemu, mo- 
jako jednostka sprostać rzeczywistym potrzebom w tym|że szczęśliwszemu następcy. Jeżeli jednak niepowsta- 
zamgcie reform i systematów, jakich doznają U nas od nie inne pismo rolnicze, lub takie tylko w W. Ks. Po- 
lat kilkunastu rolnictwo i rolnicze stosunki? Któż nie |znanskiem, które będąc zbieraniną różnorodną, nieod- 
zblądzi w tym ogromie codzień pomnażających Się re Powie celowi, natenczas, jeżeli okoliczności dozwołą, 
form chemicznych i zastösowan mechaniki, nastręczają- będę wydawać eo jesień, czyli w końcu każdego roku 
cych to nowe machiny, to ulepszenia dawniejszych? | Przegląd Rolniczy, w którym oprócz własnych spo- 


wie 


czele wojsk swoich do Rozpoczęła się w dniu wczorajszym żwawa nad nim 
r) A . trzeć r 


przedmiotem | szalek Randon. Ganrobert i 


ją dob 


raz na zawsze sprawę RU" Projekt rządowy wy: | 


Rok 1856. 


__ Przyjmują się do umieszczania w Inseratach: 
OGŁOBZENIA, ODEZWY, UWIADOMIENIA, DONIESIENIA wszelkiego rodzaju, ty- 
czące sig przemysłu, handlu, rolnictwa , sprzedaży, kupna, dzierżaw itp. za 


xl wiersza drobnego za jednorazowe umiesgczenie po 4 kr., za następne po 2k 
Do każdego inseratu salgono być winno 10kr, na opłatę stęplową za każ- 
dorazowe umieszozene. 
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Listy niefrankowane nieprzyjmują Sig. 

l -e KE Numer pojedynczy 


pronumoracyjnomi i inseratowemi przesyłane być winny 


dziennika. kosztuje 5 kr. 


dyskusya. Ządano najprzód rozstrzygnienia kwestyi za- 
m zur gmin miejskich od wiejskich, zanim pro- 
jekt sam przyjdzie pod obrady. Dyskusyą musiano od- 
roczyć. Projekt nie wypadnie zapewne po mysli rządu. 
W następnym liście dalsze szczegóły. 


Paryż 30 marca. 

Pokój ma być podpisany dopiero dzisiaj, W rocznicę 
wzięcia Paryża. Zdaje się, że traktat nie będzie nic za- 
wierał z tych przedmiotów,któreobchodziły kongres wieden- 
ski. Lord Clarendon miał sig domagać zburzenia fortec 
zakaukazkich, àle Cesarz miał zdecydować, ŻE to 2a- 
danie było zapóźne. Naczelni redaktorowie dzienników 
byli dziś przywołani do ministeryum spraw wewnętrz- 
nych dia odebrania komunikacyi w materyi pokoju. Ju- 
tro Monitor | wszystkie dzienniki mają donieść o pod- 
pisaniu traktatu. Huk dział całą tę rzech zakończy. 

Wiecie że na wiadomość o narodzeniu się syna €e- 
sarskiego, wszzędzie strzelano na wiwat i wywiesza- 
no chorągwie; Że Rosyańie Hluminowali obóz pod 
Sebastopolem i że krółowa angielska dała trzydniowe 
wakacye szkołom.... Cesarz posłał jenerała Neya do lor- 
da Clarendona, jenerała Orlowa i hr. Cavour dla po- 
dziękowania za wiwaty i illuminacye, Partye zostały 
ołśnione wielkością cesarstwa i skruszone. Geniusz Na- 
poleona II zaimponował wszystkim. Nie- wierzę dotąd 
w przymierze francuzko-rosyjskie, ale przychodzę do 
przekonania, że przyjazd Cesarza Aleksandra II do Pa- 
ryża jest możebny. Paryż ujrzy zapewne w swych mu- 
rach irmych jeszcze monarchów, może nawet króla pru- 
skiego... Rosya i Anglia będą rywalizowały © przymie- 
rze francuzkie. 

Marszałek Vaillant ma być posłany do Moskwy na 
koronacyą Aleksandra II. a 

Francya zbroi swe brzegi kaletanskie, mianowicie 
Havre i Boulogne. Rzecz ta wchodziła oddawna w pla- 
ny Napoleona III. 

Zawarty pokój nie może być tylko spoczynkiem. Ge- 
niusz Napoleona III nie może zapomnieć o misyi jaką 
ma w Europie. Czas wypoczynku: będzie poświęcony na 
wyprawę Kabyłską, którą będzie dowodził nowy mar- 
Bösquet byli mianowani 
marszałkami za oddane usługi, a Randon za spodzie- 
wane uslugi, Marszałek Bósqiet był wczoraj zaproszo- 
ny na obiad do klubu dróg żelaznych. 

"Pełnomocnicy piemonccy przywieźli krzyż Serafiński 

4 i iemu. Arcybiskup zaprosił ich za- 
onegdaj na obiad, wspólnie z innemi pełnomocnikami, 
ale z przyczyny obiadu danego tegoż samego dnia 
przez. p. Billault, tylko pelnomocniey piemoncey, austry- 
accy i pruscy sig stawili. Pełnomocnicy pruscy nie ma- 
ł € miny. Nic oni nieotrzymali w kongresie i mu- 
sieli przystać na to co im było ofiarowane. 

Na pojutrzejszą rewią wybiera się cały Paryż. Umysł 
gubi się na widok metamorfozy Francyi i umysłów 
mieszkańców. O metamorfozie materyalnćj postaci Pa- 
ryża już nie mówią. Trzeba tutaj być, aby zrozumieć 
różnicę dzisiejszego Paryża od dawnego. Na Bulwarach 
wszystkie niemal sklepy zamieniają się na piękne ka- 
wiarnie. Jak się ociepli, cały Paryż będzie żył na dwo- 
rze, pijąc kawę lub piwo, jedząc lody i paląc cygara. 

Oznaczenie lat na emeryturę, daje rządowi środek do 


podpisania nowego pokoju ten sam dzień, w którym |czynając od 10,000 dusz. Posłowie prowincyj nadreń- | wprowadzenia sądownictwa w system cesarski. Tego 
|skich obu stron Izby z niechęcią projekt ten przyjęli. |roku kilku sędziów kasacyjnych zostało oddalonych i 


strzeżeń i rozpraw takie tylko będę umieszczać artyku- 
ły, które się bezpośrednio gospodarstwa krajowego doty- 
czą, a mianowicie: 1) sprawozdania z czynności to- 
warzystw rolniczych, 2) doświadczenia z nowych u- 
lepszeń w obrębie W. Ks. Puznańskiego, 3) opisy 
gospodarstw lub pojedynczych ulepszeń w obrębie W. 
Ks. Poznańskiego podjętych. 


W jednym z poprzednich przeglądów usiłowań rol- 
niczo - przemysłowych donieśliśmy o tygodniku wycho- 
dzącym w Poznaniu pod tytułem: Przyroda i Prze- 
myst. Z Yu numerów, które wyszły, nie można 089 
dzić, ile odpowie czasopismo to bardzo obszernemu ZR- 
daniu, które sobie Zalozylo programatem swoim. Z roz- 
maitości jednak dobrze opracowanych artykułów , trze- 
ba przyznać współpracownikom tygodnika tego Szczere 
usiłowania w upowszechnieniu wiadomości pożytecznych, 
a w kraju naszym za mało pielęgnowanych i dokładnićj 
znanych. 

dar zaajdają się 
większych , obcho ch nas ACE t : 
tlaniu gazem, opis madhini Z rege sikawki 
parowćj w Cineinati i inne- in = eżących do 
teoryi nauk przyrodniczych Miza Ni czyli połów ryb 
tuńczykami zwanych rg ń Izzy, uprawa ryżu, 
pochodzenie i po jego, 0 truciznie upas zwa- 
nój, o powietrzu z czegó Się składa, jak pojmowano 
dawniej istotę i Skład jego, o polipach, o biegunie pól- 
nocnym i 0 wyprawie w celu odkrycia przejazdu z 0- 
ceanu Atlantyckiego do oceanu spokojnego przez mo- 
rze oblewające północne wybrzeża Ameryki, © roslin- 
ności włoskićj przed zburzeniem Pompei w porówna- 
niu z dzisiejszą. Prócz tego zawiera mnogie artykuły 


w tym tygodniku z prac 
bliżój: artykuł o oświe- 


zastąpionych przez innych. Sąd kasacyjny przestał być 
niebezpiecznym. Dowodem tego jest jego wyrok wyda- 
ny w sprawie buletynów elektoralnych. Wyrok ten zro- 
bił wrażenie. Za uwagi zrobione z okazyi tego wyro- 
ku, Assemblée Nationale dostał drugie ostrzeżenie. 
Dziennik ten zapewne upadnie. Zabił on Rzeczpospo- 
litą, sle nie zabije cesarstwa. 

Opozycya kryje się tylko w akademii i opozycya ta 
jest bardzo ‘słabą. Dnia 3 kwietnia akademia przyj- 
mie księcia de Broglie. Mowa, którą powie ten aka- 
demik będzie zapewne zawierać opozycyjne alluzye. Za 
dai 14 akademia wybierze nowego członka w miejsce 
zmarłego hr. Mole. Pięciu kandydatów: Emil una 
Juliusz Sandram, Henryk Martin, Teofil Gautier, Lia A 
i de Falloux. Siècle uderza od dwóch miesięcy 
kandydaturę p. de Falloux. f Ą 

Dużo mamy znowu balöw i wieczor" Przyczynia 
się do tego czas zimny choć pogodny. | ; 

Od kilku dni kj słaby jest na BZ. Niko- 
go on nie przyjmuje, nawet pelnomoen) Ki RL 

Rojalisci są zupełnie  zmieszani. hi Owal oni na 
Rosyą, a teraz widzą, że Rosya racnuje na Francyą, 
że czuje się dla nićj obowiązaną 1 że Jéj potrzebuje. 
Znajdujemy się w wieży Babel... umysłowej. „O języ- 
kowej nie pie mówię, bo nikt już nic nie mówi i na 
to co się dzieje z zadumieniem spogląda. 

m oczna WAN 


Lwów. Przegląd miesięczny stanu galicyjskićj 
kassy oszczędności z dniem 31 marca 1856. 
Stan wkładek pieniężnych z d. 29 lutego 1856 złr. 
` 3,252,193 kr. 58d.2. Odd do 31 marca 1856 wło- 
żyło 542 stron zdr. 92,862 kr. 33 d.— W tymże okre- 
sie wypłacono 649 stronom złr. 148,634 kr. 34 d.— 
a zatćm ubyło złr. 55,772 kr. 1.d.—. Stan wkładek 
pieniężnych z d. 34 marca 1856 r. złr. 3,196,421 kr. 57 
d.2. Następnie kapitał galicyjskiego instytutu ciemnych 
(w osobnym rachunku) złr. 2199 kr. 39 d. — Fun- 
dusz pożyczkowy Franciszka Józefa dla profesyoni- 
stów lwowskich (w osobnym rachunku) złr. 17 kr. 
25 d.— Fundusz „Pierwszego Towarzystwa przemy- 
słu konopnego i Inianego* w Galicyi (w osobnym ra- 
chunku) zdr. 7451 kr. 12 d.— Ogół złr. 9368 kr. 
16 d.— Od czego odliczywszy przedpłatę stowarzy- 
szenia ku dostarczaniu tanićj żywności w kwocie złr. 
2001 kr. 50 d. — (na złożone obligacye wartości 
imiennćj złr. 25,140.) udzieloną, zostaje ostatecznie 
zdr. 3,203,788 kr. 23 d. 2. 
Na to ma zakład na dniu 31 marca 1856. 
a) na hipotekach . . zdr. 2,603,549 kr. 28 d.— 
b) w zastawach na papiery 
publiczne;..; natn soais ” 
c) w wekslach eskontowanych „ 
d) w galicyjskich listach za- 


103,315 or RY 
164,108 „ 37 „— 


StAWRYCH.. Sara 1106 a: -,178,000 „ — 5 — 
e) w obligacyach pożyczek 

PRO ne PA " 60,000 u — „ — 
p w gotowiźnie 46 aisti mis 281,873 » 25 LOWA 


- Razem „ poi „30 „— 
>i wyższą swonom należąc się summe 
Ri 3.203 788 kr. 23d. 2.4 Gbtanjwisię przewyżka 
w summie złr. 187,058 kr. 6 d. 2 w którąto su- 
mę wchodzą: prowizye niespłacone i pobrane tu- 
dzież majątek własny zakładu, koszta utrzyma- 
nia i t. p. 

We Lwowie dnia 31 marca 1856. 

Od dyrekcyi galicyjskićj kassy oszczędności. 


Wiedei 2 kwietnia. C. k. minister i pełnomo- 
cnik na konferencyach br. Buol wyjechać miał we 
środę z Paryża z powrotem do Wiednia. ; 

— Poseł ces. austryacki przy gabinecie pruskim 
hr. Esterhazy zachorował w Berlinie na zapalenie 
płuc, jak piszą tameczne dzienniki. 

— Z polecenia c. k. ministerstwa sprawiedliwo- 
ści naczelnik bióra redakcyi Dziennika Praw Pań- 
stwa wydał „Zbiór praw i rozprrzgdzen w zakresie 
sądowym od wstąpienia na tron Cesarza Franciszka 
Józefa aż po koniec r. 1855“. Zbiór ten składać 
będzie dzieło 6 lub 7 tomowe, a zdaniem Koresp. 
Austryackićj bardzo podręczne i dogodne dla wszyst- 


krótsze to czysto naukow6j treści, to zastósowanćj do 
rolnictwa i różnych gałęzi przemysłu. Dziwną tylko jest 
rzeczą, że czasopismo to czerpie drogą korespondencji 
z Ameryką „wiadomości, któreby tanićj powziąść mo- 
gło z czasopism technicznych niemieckich. cd 
Pocieszajacem jest, że ów w mowie będący tygodnik 
lubo założył sobie zakres więcej ogólny w naukach 
przyrodniczych otwiera gościnnie roloictwu pewną część 
kolumn swoich. Okoliczność ta na pozór małego wpły- 
wu na rozwój teoryi rolnictwa i jego literatury, może 
być przecież dla nich bardzo pomocną. Jest wiele kwe- 
styj teoretycznych, należących zarówno do rolnictwa, jak 
do nauk jemu pomocniczych, którym niechętnie tylko 
otwierają redaktorowie kolumny czasopism gospodar- 
czych, a przecież nie może rolnictwo nasze rozwijać się 
samoistnie bez uprawy jego tegryj nietylko przez rzeczy- 
wistych rolników, 8le i Pe uczonych, którzy nastrę- 
czają do niego materya dak z innych nauk. Nasi 
czytelnicy czasopism A nie lubią wszystkiego, 
co sig nie da wprost UŻYĆ - Ki zastosować bez mozołu 
w ich gospodarstwie. Wyjątki są a mierze dosyć 
rzadkie. Weźmy np. słownictwo To ust: „jako to na- 
zwy czynności różnych, przedsigbranye r upraw 
płodów gospodarskich, machiny i sprzęty, rolnicze now- 
sze i mnożące się ciągle, Ileż to one m2j4 BE DA je: 
dnoznaczących, z którychby wypadało wybrać dl A 
więcej npowszechnione, łatwe do spamiętania dia Fr 
d+go rabotnika? Jest to kwestya ważna nietylko dla 
czystości mowy naszćj, ale dla rolnictwa nawet, & prze- 
cież niebyłaby rozprawa o słownictwie rolniczem chę- 
tnie widzianą i czytaną w czasopiśmie gospodarczem. 
Podobnie ma się rzecz w kwestyach fizyologiczno i che- 
miezno-rolniczych. Wszystkie kraje celujące postępem 
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kich prawników i urzędników sądowych, 

— W d. 30 kwietnia odbędzie się w Wiedniu wal- 
ne zebranie akcyonaryuszów kolei północnój Ces. 
Ferdynanda, na którem następujące przedmioty do 
uchwały dyrekcya przedstawi: Sprawozdanie z roku 
1855; oznaczenie superdywidendy; sprawozdanie 
z budowy kolei do Oświęcima, Opawy i Bielska; 
układ z rządem o nabycie kopalń węgla w Michał- 
kowicach, Ostrawie morawskićj i Ostrawie polskićj; 
podanie dyrekeyi o konsens na koleje galicyjskie 
na lat 90; propozycye co do obmyślenia funduszów 
na kolej galicyjską, kopalnie powyżćj wspomniane 
itd; wybór dyrekcyi. - 

= Uczyniliśmy już krótką wzmiankę o potwier- 
dzeniu przez J. C. K. Ap: na d. 16 marca statutów i 
regulaminu nowo urządzonego banku kredytowego 
hipotecznego stanowiącego odrębny wydział w ban- 
ku narodowym austryackim. Przez wzgląd na wa- 
źność tćj instytueyi, dajemy tu obszerniejszą treść 
statutów tego banku: 

Bank hipoteczny wchodzi w działalność z dniem 
1 lipca r.b. Na jego uposażenie przeznacza bank 
nar. austr. z funduszów swoich 40 mil. zir. w ban- 
knotach, tudzież spływać będą do jego kassy wszyst- 
kie pieniądze z puszczenia w obieg listów zastawnych 
powstałe. Bauk nar, austr. uzyskuje następujące przy- 
wileje ze względu na czynności swoje kredytu hi- 
potecznego: a) uwolniony jest od wszelkich ogra- 
niczeń prawnych tyczących się stopy procentowćj; 
b) księgi bankowe stanowią dostateczny dowód wy- 
sokości należytości, mającćj być ściągniętą, a prze- 
to i wyciągi z tych ksiąg czynione, są dowodem; ©) 
akta banku narod, nie potrzebują podpisania $wiad- 
ków, aby być wniesionemi do hipoteki; d) bank ma 
prawo, na mocy obligu wystawionego przez dłużni- 
ka a na ręce jego złożonego, tudzież na mocy wszel- 
kiej inne) deklaracyi lub wyciągu z ksiąg swoich, 
zażądać natychmiast egzekucyi przeciw dłużnikowi 
ociągającemu się lub przeciw właścicielowi dóbr 
obciążonych długiem bankowi należnym, a to jeżeli 
oblig był legalizowany sądownie lub notaryalnie; e) 
pod takiemiZ warunkami służy bankowi prawo egze- 
kwowania zaległych procentów przez takież same 
środki jakie są w używaniu do ściągania podatku 
gruntowego do skarbu publicznego; f) jeżeli dłu- 
Znik lub właściciel dóbr hipotecznie w banku za- 
dłużonych popadnie w konkurs (upadłość), bankowi 
wolno postarać się o nakaz likwidowania jeszcze 
przed upływem terminu edyktalnego i puszczenie na 
licytacyę dóbr zadiużonych, skoro wyrok likwido- 
wania stał się prawomocnym; g) orzeczenia sado- 
we pod nieobecność właściciela dóbr doręczone 
dzierżawcy lub zawiadowcy albo w razie ich nie- 
obecności przybite na drzwiach ich mieszkania w 0- 
beenosei dwóch świadków mają takie same znacze- 
nie jakby oddano je do rąk właściciela. 


h i i ileje pı - 
„a kos istnionia, Danku narod austr. o ile 
jędą potrzebn o załatwienia zupełnego czynno- 


ści kredytu hipotecznego. 

Oprócz powyższych praw nadanych bankowi hi- 
potecznemu ważniejsze ustępy statutów. jego są: 
Bank wtedy tylko może udzielić pożyczkę, jeżeli 
takowa hipotecznieda się zabezpieczyć, to jest oile 
z długami już takowe dobra obciążającemi nie prze- 
nosi połowy ich wartości, lub o ile wierzyciele po- 
przedni nie ustępują bankowi pierwszeństwa hipo- 
tecznego tak, aby wierzytelność mająca się przez 
bank udzielić, nie przenosiła połowy wartości sza- 
cunkowćj dóbr. Zresztą. domy same przez się lub 
zabudowania gospodarskie składające razem z do- 
brami jeden numer hipoteczny o tyle tylko mogą 
służyć za hipotekę 0 ile są assekurowane w jednem 
z towarzystw w państwie istniejących. — Wysokość 
pożyczki mogącój znaleść bezpieczeństwo hipotecz- 
ne, następnie czy takowa udzieloną będzie w go- 
tówce lub listach zastawnych, oznaczenie czasu spla- 
ty należytości, czy ta nastąpi naraz czy i w jakich 
ratach, wszystko to zależy od obustronnćj między 
bankiem a stroną umowy. Jeżeli. kapitał lub procent 


- 
ursu zn jd i 
doikü Samy 
wiele sił nowych i zdolności, które zapewnie dla braku 
stosownego organy literackiego W nieczynnoścj i zanied- 
baniu zostawały. Z drugiej strony obiecuje ona czytel- 


nie jest uiszozony na terminie, bank ma prawo za- 
spokoić należytość swoją z innych funduszów oso- 
bistych dłużnika, jeźli takowe na drodze innych czyn- 
ności bankowych są w jego rękach, a to bez po- 
średnictwa sądu. Ale ma również prawo ściągania 
należytości swojój drogą egzekucyi 1 to nietylko 
z dóbr na których ma hipotekę, ale i z wszelkićj 
innćj osobistćj własności dłużnika. W obu tych ra- 
zach sąd krajowy Niższój Austryi nakaże egzekucyę 
jeźli zaś przedmiot egzekwowany do innćj juryz- 


parą dniami przez Kraków, udając się do Wie- 
dnia. P. R.) 

— Amico cattolico ogłasza tekst łaciński okólnika 
papieskiego z dnia 5 listopada r. z, wydanego do 
wszystkich arcybiskupów i biskupów w Austryi. Oj- 
ciec św. dotyka niektórych punktów konkordatu, 
których wykonanie zaleca duchowieństwu, iżby praco- 
wać ciągle nad utrzymaniem zgody między kościo- 
łem a rządem. Zaleca nadto biskupom, aby listy 
pasterskie jakie wydawane będą, jak niemnićj u- 


dykcyi należy, sąd Niäszej Austryi zażą!a od wła- | chwały synodalne, mające wejść w wykonanie udzie- 


ściwego sądu wykonania egzekucyi. Jeżeli egzeku- | lać zawsze do wiadomości rządowćj. Jeżeliby rząd 


niepotrzeba osobno podawać 0 oszacowanie, 


cya odbywa się z ruchomości osobistego dłużnika, | cesarski przez wzgląd na formę i metodę książek 
‚ale to szkolnych mających jaki związek z religią, miał ob- 
wraz przy tradowaniu odbędzie się. Gdyby nie by- | jawić jakowe życzenie, biskupi powinni temu ży- 


ło taksatorów pod ręką, oszacowanie odbędzie się | czeniu zadosyć czynić, wszelako zastrzegając sobie 


wraz z licytacyą. Jeżeli za pierwszem wywołaniem | własny pd: Prawo rozstrzygania o rzeczach wiary 
nikt ceny szacunkowćj nie położy, sprzedaż odbę- | w tych książkach. Wielkie jednak baczenie zwracać 


dzie się za jednym razem niżéj ceny szacunkowćj. mają na książki wykładające naukę religii i kate- 
Egzekucya nieruchomości obciążonych długiem ban- | chizmy, których odmieniać nie należy i o ich je- 
kowym odbędzie się albo przez sekwestracyę, albo | dnostajność się starać, a gdyby zamyślano zmiany 


Je wydzierżawić. 


Bank ma prawo wydawać listy zastawne aż do 
5-krotnój wysokości funduszu przeznaczonego na 
czynności hypoteczne (zatem do 200 milionów złr.); 
wszelako ogółowa suma listów istotnie wydanych nie 
może. przenosić każdorazowćj sumy wierzytelności 
zahipotekowanych. Listy zastawne użyte być mogą 
do lokacyi kapitałów instylutowych, gminnych, kor- 
poracyjnych, funduszowych pod nadzorem rządu 20- 
stających, tudzież depozytowych i małoletnich. Za- 
stawienie lub sprzedaż listów zastawnych nie pod- 
lega opłatom stęplowym, przepisanym przez paten 
z dnia 3 lutego 1850. Bank ma pruwo eskomptować 
lub brać w zastaw swoje listy zastawne wedle prze- 
pisów statutu swego i rozległości funduszu dozwo- 
lonego mu do czynności eskomptowych. Bank ma 
prawo wykupować je także przed terminem. Listy 
zastawne mogą być na giełdzie sprzedawane i za- 
stawiane, a kursa ich będą notowane. Bez zezwole- 
nia ministerstwa skarbu, listy zastawne nie mogą 
być wydawane na czas krótszy niż jednoroczny. 
Wydawane będą albo na osobę, albo na okaziciela. 
Te ostatnie mają być cpatrzone w stósowną liczbę 
kuponów, za których zwrotem wypłacany będzie pro- 
cent po terminie. Bank nie udziela pożyczki i nie 
przejmuje na siebie należytcści hipotecznych w wy- 
sokości mnićj niż 5000 złr. i w sumach niepodziel- 
nych przez 100 okrągło. Listy wydawane na okazi- 
ciela, wystawione będą na 100, 500, 1000. i 5000 
złr., ale listy © wyźszój summie è w 


są na osobę. Listy wydawane na osobę, wystawiane 
będą na sumę wszelkićj wysokości, podzieloną okrą- 


a gło przez 100. Mogą one być przepisywane na inną 


osobę, rozkładane na listy drobniejsze lub z dro- 
bniejszych w jeden większy zmieniane, a wreszcie 
wymieniane na listy na okaziciela brzmiące. 


— Dzienniki tutejsze donoszą, że biskupi ze wszech 
stron zjeżdżają się do stolicy na konferencye, które 
mają się rozpocząć w niedzielę 6go uroczystem na- 
bożeństwem, celebrowanem przez kardynała księcia 
Arcybiskupa wiedeńskiego, któremu towarzyszyć bę- 
dzie całe wyższe duchowieństwo. 60 biskupów za- 
siadać ma na konferencyach i obradować w wielkićj 


sali, w którćj niniejsze konferencye rozpoczętemi |kój 
bsły w latach 1849 i 1850 za byłego arcybiskupa | stkich. 


Milde. Większa część biskupów stanie w klasztorach 
lub prywatnych mieszkaniach, rzadko któr 
telu. Mówi Presse, że kilku biskupów włoskich za- 
prezentowanych będzie przez swoich zastępców, (Ar. 
cybiskup Lwowski Baraniecki już przejeżdżał przęd 


przez sprzedaż tychże dóbr. Bankowi służy prawo |w nowych wydaniach czynić, 
nżycia którorokolwiek z tych środków, w każdym je- |to pod wspólne obrady. Dozór nad seminaryami po- 
dnak razie drugiego, jeźliby pierwszy nie wystar- |leca się szczególnie biskupom, 
czał od razu na pokrycie całój należytości. Jeżeli posady kościelne i nauczycielskie baczyć na to, aby 
bank przedsiębierze sekwestracyę, może takową roz- | nie przeznaczać ludzi, 
ciągnąć na wszystkie dochody dóbr lub na pewien |jakie zarzuty. Także dopilnować, aby duchowni je- 
ich gatunek, może dochodami sam administrować lub | dnakich form obrzędowych trzymali się:i nie odstę- 


niane na drobniejsze, lub na takie, które wydawane 


biskupi powinni wziąść 
» a przy wyborze na 


przeciw którym rząd mialby 


powali w niczem od tych, które są przepisano przez 
Stolicę apostolską. Także duchowni nie powinni przed- 
siębrać żadnych czynności świętych, które nie do 
nich należą wedle przepisów obrzędowych, chyba, 
że im służy osobisty przywilej Stolicy apostolskiej. 
Francya. 
„W dniu 30 b. m. o godz. tój po południu pod- 
pisany został pokój przez pełnomocników mocarstw 


reprezentowanych na konferencyach w Paryżu. Dzia- 
ła grzmiące z hotelu Iawalidów i ogłoszenia rozle- 


‚Plone na murach miasta obwieściły Francyi upra- 


gnioną tę wiadomość, którą równocześnie telegrafy 
w najodleglejsze strony Europy rozniosły. Długie 
wysilenia krwawćj wojny ustąpią błogim wpływem 
gałązki oliwnój, wielkie widoki cywilizacyi i postę- 
pu, dotąd obwite zasłoną tajemniczości staną wkrót- 
ce przed okiem Europy, z taką niecierpliwością śle- 
dzącój ostatnie tętna objawów konferencyjnych. Mó- 
wią Ze dwa właściwie zostały podpisane traktaty: 
jeden dotyczący zawarcia pokoju podpisany jedynie 
przez mocarstwa wojujące, drugi tworzący traktat 
europejski, w którego wykonaniu wszystkie mocar- 
stwa udział mieć będą. Jakkolwiek konferencye do- 
pełniły najtrudniejszćj części swego zadania nieroz- 
wiążą one się jednak, aż po zupełaem załatwieniu 
mnóstwa kwestyj podrzędnych, które po podpisaniu 
traktatu wzięte być mają dopiero pod rozbiór, nie- 
wiadomo jedn: kże dotąd ani w jaki sposób pełno- 

penicy do owego rozbioru przystąpią, ani jakićj 
normy trzymać się będą. O wielkim tym wypadki, 
który już całą przebiegł Europę tak donosi la Pa. 
re z d. 30 b. m. 

0 godzinie 1éj jak świadczy ogłoszenie prefekta 
policyi rozlepione na murach Paryża, wszyscy czlon- 
kowie kongresu podpisali traktat pokoju w hotelu 
ministeryum spraw zagranicznych. Na tem ostatniem 
posiedzeniu pełnomocnicy ubrani byli w mundury 
z orderami na piersiach. Jatro hr. Walewski ma wy- 
prawić wspaniały obiad dla członków kongresu ja- 
ko też dla całego ciała dyplomatycznego i wielkich 
dygnitarzy państwa. ; 

Możemy dodać, Ze traktat ten jest tego rodzaju, 
iż zupełnie i całkowicie zaspakaja wielkie interesa, 
za które Francya i Anglia wystąpiły do walki. Po- 
to zaszczytny dla nas, a korzystny dla wszy- 


Cztery punkta obszerne. znalazły zastósowanie, a 


y w ho-|piąty w ten sposób jest załatwionym, że Europa 


odzyska wszelkie rękojmie potrzebne do 
czeństwa bez ubliżenia jednak Rosyi. 
W chwili gdy to piszemy odbywają się podpisy 


jéj bezpie- 


W Oprawie srebrnej po- 


Nikt niechce być pierwszym W CZaSOpiśmie nowóm j|zlacanej, ozdobionej drogiemi kamieniami, własność nie- 


A ch 
prócz widocznego braku imion. bardzo wieją wspölpra. | tego artystę H. Moulin 
zej powsze- | p. Lemercier w Paryżu; nie w myśli spółzawodnictwa 
chnie są znani. Miejscowa tylko pomoc obudza więcej |jakiego z Warszawą, 
jego dużo | boty. Na tem porównaniu atoli, nietylko że warszaw- 
skie tablice nie tracą przy paryskich, (na które niemógł 


R. 


Wiadomości Literackie. 
Wyszły w Warszawie cztery nowe zeszyty 26j seryi 


wedle rysunku p. Raci- 


orzeł z brylantów i rubi- 
Z XVI wieku, wedle rysunków 


naukowego i nie | profesora Bolesława Podezaszyńskiego i M. Fajansa. 


Te ostatnie tablice wykonane zostały przez znakomi- 
i odbijane w słynnym zakładzie 


ale dla prędszego wykonania ro- 


wprawdzie p. Fajans rozciągnąć dozoru bezpośredniego), 
ale zyskują raczej. 


(Gaz. Cod.) 
u EE 


CZAS z Piątku 4 Kwietnia 1856. : 3 


dzieje te rosły- w miarę. odnoszonych przez nas 
zwycięztw. i.w miarę coraz większéj pewności, że 
przedsięwzięciu naszemu podołamy. Liczyliśmy na 
terytoryalne nabytki lub przynajmnićj na pieniężny 
okup naszych olbrzymich wysileń. Teraz jednak 
zdaje się, że tryumf nasz jest innego rodzaju, „mniej 
dla pojęć ogółu dostępny. Zwycięztwa nasze i nie- 
wyczerpana naszych zasobów obfitość w samych so- 
bie tylko znajdują wynagrodzenie. Klęski naszego 
przeciwnika i usunięcie téj obawy jaką raził Euro- 
pę, oto są wielkie straty Rosyi. Gdybyśmy nawet 
żadnych od niój nie wymusili koncesyj, gdyby na- 
wet Sebastopol i Bomarsund mialy na nowo zagro- 
zić paszczami - swych dział 1 chronić całość floty 
rosyjskićj, Rosya przecież nie będzie tóm czóm by- 
ła. Sprzymierzeni rozwiali dwa złudzenia, najprzód: 
że armia rosyjska jest niezwyciężoną, powtóre, że 
terytoryum rosyjskie stać się musi koniecznie gro- 
bem armii nieprzyjacielskićj. Lecz inne jeszcze o- 
siągnięte zostały rezultaty. Turcya przestała się 
lękać swego groźnego sąsiada. Czas do odrodzenia 
się został jej zapewniony, jeżeli odrodzenie jest mo- 
źliwóm. „Prawo dawania i narzucania rad Turcyi 
jest może najpewniejszą dla nas korzyścią z tój 
wojny. Rozciągamy pod pewnym względem woj- 
skowy kordon na granicach Turcyi. Na lat wiele, 
jeżeli Francya i Anglia nieposiadają mnićj sumienia 
niż tego się po nich spodziewamy, musi przewaga 
państw zachodnich ustalić się w Konstantynopolu. 
Tego samego dopięliśmy w stosunku do Szwecyi. 
Szwecya równie jak Turcya była dotąd celem za- 
borczych planów Rosyi, a pomyślność wojennych 
wypadków oba te państwa na naszą przeciągnęła 
stronę. Jeżeli więc z jednćj strony ubolewać nam 
przychodzi, że ciężar wojenny sprzymierzeńca na- 
szego silnićj gnębiący, a w skutku tego czynione 
przez niego pewne demonstracye na rzecz pokoju 
wspólnemu naszemu przeciwnikowi łagodniejsze 
przygotowały warunki, niemożemy jednakże wojny 
tój uważać za daremną. Cokolwiek Anglia wycier- 
piała lub uczyniła, nie będzie dla niej straconóm. 
Dziś już nie przechowa się dłużćj mniemanie, że 
naród z tego powodu do wojny jest niezdolny, iż 
się w czasach pokoju oddaje i poświęca uprawie 
jego owoców. Ostatnie dwa lata dostatecznie do- 
wiodły, że przemysł i duch przedsiębiorstw najle- 
pszą są podstawą siły wojskowej. ‚ Ten sam naród 
o którym mówiono że sztukę wojenną zaniedbał, 
tenże sam naród zaopatrzył się po krótkim przecią- 
gu toczącój się wojny w uzbrojenia na lądzie i mo- 
rzu jakich świat jeszcze niewidział, i wzrósł na 
sile i mocy kiedy państwa wojskowe wyczerpały 


protokółów. Każdy z pełnomocników musiał cztero- 
krotnie 96 punktów parafować. 14 

Journal des Debats tak w tym przedmiocie pisze: 

Uroczyste posiedzenie kongresu dla podpisania 
traktatu pokoju odbyło się dziś w ministeryum spraw 
zagranicznych. Wszyscy pełnomocnicy byli w uni- 
formach. O godzinie 2éj działa z warowni otacza- 
jących Paryż obwieściły podpisanie traktatu. O go- 
dzinie 2'/, działa z Inwalidów dały salwę 101 kro- 
tną. O godz. 3 szambelan cesarski uprzedził pełno- 
«mocniköw, że N. Pan gotów jest ich przyjąć. O 
godz. 3%, pełnomocnicy udali się do pałacu tuile- 
ryjskiego. Hr. Walewski i bar. Bourqueney o kilka 
chwil- wyprzedzili swoich kolegów. 

Jeden z korespondentów Independance belge do- 
nosi z Paryża pod d. 30 marca: 

Pełnomocnicy dali sobie powtórnie słowo zacho- 
wania w tajemnicy wszelkich obrad Komisyi, dopóki 
ratyfikacye niebędą wymivnione i tekst urzędownie 
ogłoszony. Tem bardzićj radować się należy z sta- 
nowczego zawarcia pokoju, że ostatnie fazy nego- 
cyacy! odznaczały się większemi trudnościami niżeli 
sie ich było można obawiać. Sądzono, że wszystko 
zakończy się w d. 22 b. m, a rozkazy prawie już 
wydane były co do uroczystości publicznych. Na 
posiedzeniach w początkach tego tygodnia, trudno- 
Ści stające na przeszkodzie pomyślnemu rozwojowi 
narad, groźniejszą przybrały postać, powstały ura- 
Zy i antagonizm podniósł głowę pomiędzy różnemi 
członkami konferencyj. Francya w tych zajściach 
równie została bezstronną jak jest bezinteresowną 
w kwestyach sporu i jćj to udało się wszystkich i 
wszystko pogodzić raz z tytułu nabytój na polu sła- 
wy przewagi, powtóre 4 powodu gościnności, któ- 
ra reprezentantów mocarstw europejskich uracza. 

krótce jednak ukoiły się obawy i wczoraj sły- 
Szeć można było w Tuileryach, że pokój gotowy 
już jest w tece, Może już wczoraj traktat mógłby 

yć podpisanym lecz Cesarz, który lubi rocznice, 
chciał zapewne ażeby fakt ten historyczny, tak ja- 
wnie świadczący o wyraźnćj przewadze francuskiej 
nad E ropą spednił się w tym samym dniu, w któ- 
rym odbyło się wnijście sprzymierzonych do Pary- 
ża r. 1814, 

Tekst traktatu ogłoszonym będzie dopiero po wy- 
mianie ratyfikacyj. Mówiono że kongres paryski od- 
będzie rewizyą traktata z r. 1815. Lecz czyż takie 
unieważnienie pro forma artykułu traktatu mogło 
Się Cesarzowi wydawać pożądanem? Na cóż od- 
miany w słowach, jeżeli odmiana faktów tak silnie 
przemawia sama za sobą i tak potężnie kieruje ry- 
dwanem europejskiego porządku. 

Prawdziwą rewizyą artykułu wymierzonego prze- 
ciw rodzinie Napoleońskićj było głosowanie 1848 r. 
wynoszące Ludwika Napoleona Bonapartego na stór 
władzy i głosowanie w d. 20 listopada 1852 roku 
przywracające cesarstwo i obwołujące Napoleona III. 
kesri Francyi okazujące jéj wszechwładność na- 
zanym y milczenie wszelkim z przeszłości przeka- 
an. przeciw nićj zamachom. Któreż państwo eu- 
ropejskie ośmieliłoby się stawić zaporę woli Fran- 
cyl, czyli zmuszać Francyę, aby nieczyniła tego 
co chce. 

Zadne mocarstwo nie tylko nie wymierzyło za- 
czepki przeciw Francyi, lecz nawet niestawiło w i- 
mie prawa z 1815 r. oporu ani formalnie ani mil- 
cząco przeciw przekroczeniu tego zastrzeżenia za- 
wartego w traktacie. Co więcćj cała Europa uznała 
Urzędownie rządy Ludwika Napoleona jako prezy- 
denta i Napoleona III. jako Cesarza. 

ż W końcu uroczyścićj jeszcze rozwiązało najwa- 
‘mejszy węzeł polityki europejskićj zgromadzenie 
pełnomocników w Paryżu, przywracając pokój taki 
Jakiego sobie Życzyły mocarstwa, kwestyą wscho- 
ma powołane do wojny. 
1 zyż Cesarz niewidział, że punkt traktatu z roku 
s 15 dotyczący rodziny Napoleona I, jest czczym 
ki EZM bez znaczenia, kiedy pełnomocnicy wszyst- 
ich wielkich mocarstw zebrani w jego stolicy pod 
Przewodnictwem jego ministra spraw zagranicznych, 
ki oczach jego a nawet pod jego wpływem, pod 
Ma ywem głośnćj sławy jego zwycięzkiego oręża 
„3900 polityki, odbudowywali pokój i nowy porządek 
„Oczy tworzyli? Cóż się zostało z 8. przymierza 
my pierzonćgo przeciw Francyi i przeciw wszelkićj 
5 ebności powrotu do tronu rodziny Bonapartów, 
=4 Cesarz Napoleon IIL. jest duszą szczytniejszego 
e szego przymierza , poczętego na kongresie pa- 
Kg w celu zapobieżenia” wszelkim podszeptom 
a ości własnój w celu uniemoänienia podbojów i 
w Na wszędzie przewagi prawu i sprawiedliwości, 
Sta U wzmocnienia i oparcia na silniejszych pod- 
Star ch równowagi europejskićj. Cóż więc pozo- 
dzi, 7 artykulu traktatu 1815 roku skazującego ro- 
kun? Bonapartów na wygnanie? Wspomnienie, -od- 
> historyczny. : 
wyk formuły jakiekolwiek, lub akt. wymazania 
Coe, CZYTby dokument ten z dziejów Europejskich? 


Kronika miejscowa i zagraniczna. 


Teatr wojenny. 
j y Kraków 3go kwietnia. 


Zbliża się ostatnia scena dra : d h 5- 

matu krymskiego, sce > Od dnia 1 b. m. przywró 
i ti m a mk : EPWANK komunikacya pociągów na ta- 
pa ko = ti: szlaskiemi, przez zaprowadzenie 
wóch pocią nowych, które krąż iedzy ini 
i Myslowicami. W skutku tego dowkodną oe Trzebini 


zachodnie przed wieczorem. 


aby mógł ministra odwiedzić, jeśliby tenże nie chciał 
sam przybyć go widzieć, Hr. Buol pojechał koleją i przy- 
jety był z takiem rozezuleniem przez Synowca, „iż nawet 
wszedł do jego budki i przyjął Śniadanie, na jakie stać 
było gospodarza. Synowie? zawołał swoich kolegów i przed- 
st.wiał im swojego stryja. Zadziwienie tych ludzi było 
niesłychane, kiedy się dowiedzieli, że kolega ich ma stryja 
ministra i pełnomocnika. Hr. Buol był wprawdzie nader 
uprzejmy, ale na liczne pytania tycząca się kongresu, za- 
„| chował milczenie dyplomatyczne. 


TZ 


Kurs papierów publicznych i pieniędzy. 

Wiedeń. Kursa telegraficzne z dnia 2go kwietnia. 
Metaliki 5-procent. 86'/,. — Motaliki 4%-proc. 76°/4- 
Metaliki 4-proc. 66. — Metaliki 5-proc.z r. 1853 747/,. 
Metaliki 5-proc. z r. 1842 —. — 2" -nroc. 8 a?i 
L-proc. 19'/ą z ciąga. — z 1830 r. 250, 302. — Poiy- 
ozka narod. 5-procent. 867/,5. — dto 4'/a-proc. 76.— 
dto z r. 1850 4-proc. 67.— Augsburg 1015/,. — Lon- 
dyn złr. 10 kr. 3. — Paryż 119*/. — Akcye Bankowe 
1100. — Akcya kolei żel północ. — — Rardyn. —, — 
Pożyczka zr. 1851 lit. A, —. — B. —. — Ost- Doma 
Dampfschif. —. 

Kurs krakowski zd. 3 kwietnia. Banka. anstr. 
ż. 110, płacą 109'/g.— Praski kurant żąd. 109'/, pl. 
108/1 — Ruble sr. nowe ż. 104, pł. 103. — Cwan- 
bygiery nowe żąd. 118, pł. 112. — Cwancyg. stare 2. 
113, pł. 112. — Imparyały żądają 36, płacą 35"/,. — 
Dukaty austr. h>lend. ż. 20%/,, płacą 20. — 20-franki 
żądają 351, pł. 35. — List zast. polskie z kuponami 
żąd. 100g, pł. 99*/,. — Listy zast. galic. z kupon ımi 
ż- 87, pł. 86'/ą.— Listy Indemn. z kupon. żąd. 78, — 
płacą 77". ! 

Kurs lwowski z Ania 31go marca. Dukat holen- 
derski złr. 4 kr. 44, — Dukat cesars. złr. 4 kr. 45, — 
Półimperiał ros. złr. 8 kr. 12,— Rubel ros. zlr. 1 kr. 35. 
Talar pruski złr. 1 kr. 30. — Polski kurant i pięciozło- 
tówka złr. 1 kr. 9. — Kurs list. zast. galic. stan w Insty- 
tueie kredytowym: Instytut kupił prócz kuponów 100 po 
złr. — kr. — mk. — Sprzedał 100 po złr. — kr, —. — 
Dawał za 100 złr. — kr. —, — Żądał złe. — kr. —. 


Przegiąd polityczny, 


. . rz 2 I . 
zbliska, a szczególnie niezadowolnionćj = da 


b wojska francu- 
skio nie opuszczą odrazu i zupełnie > ch zaj 


cyj w Krymie; przecież nie napróżno w ostatnich 


opuści przeto stanowisk i pozycyj, które ta z 
kim trudem zajęła i tylu ofiarami okupiła. ES 


Listy korespondentów angielskich z ięgaj 
do 16g0 sieć Korespondent aa She 
15 z. m.: „Dziś rano 0 godzinie 16j zjechali się 
znów przy moście Traktiru' naczelnicy sztabów ar- 
mij rosyjskićj, francuskićj i angielskićj, aby podpi- 
sać stanowcze zawieszenie broni, na którego wa- 
runki przecie się zgodzono. Dzień był zimny, wie- 
swą siłę. Ta myśl powinna wystarczyć do pogo-|izny i niepogodny, lecz nadzieja, że przy tym mo- 
dzenia Anglii z rezultami pokoju i przekonania nas, ście nastąpi równie przyjacielskie spotkanie się, we- 
że krew nasza przecież nie napróżno przelaną została. | 57a pogadanka i przejażdżka jak 29go lutego, spro- 

R ośra wadziła w to miejsce wielką liczbę oficerów fran- 


cuskich, angielskich i sardyńskich. Lecz wszyscy za- 

Dnia 24 marca o godzinie 26j po południu wy-| wiedzeni zostali w swojćj nadziei. Nie pozwolono 
jechał Cesarz Aleksander z Petersburga do Finlan-|nikomu przejechać po za linię wodociągu, zuawy 
dyi dla zwiedzenia téj prowincyi. W podróży téj to-| patrolując wzdłuż tój linii, wzbraniali przekraczać 
warzyszą mu WW. Książęta Konstanty i Michał ;|rowu wodociągowego. Po drugićj stronie pasu neu- 
w orszaku monarchy znajduje się także jenerał Tott- 


tralnego , na przeciwległym brzegu Czarnćj, w odle- | 
leben; wprzód jeszcze wyjechał do Helsingforsu je- | głości dobrego strzału karabinowego stała rosyjska 
nerał-adjutant hr. Adlerberg I. Cesarz ma zamiar 


pikieta, a kozacy i dragoni wyciągnięci byli gestym 
zwiedzić wszystkie twierdze, porty i wybrzeża Fin-|fahcuchem wzdłuż Czarnćj. Rosyanie ukazali się 
landyi, jako to: Helsingfors, Sweaborg, Wiborg, Abo, 


w rozmaitszych mundurach niż ostatnią razą; jeźd- 
oglądać nowe statki nadbrzeżne budowane w Hel-|cy ubrani byli to w jasno-błękitne, to w szkarła- 
singforsie i w Abo, i odbyć przegląd batalionów |tne surduty, inni mieli na sobie długie bure pła- 
strzelców fialandzkich wybornie uorganizowanych. |sSzcze. Z resztą nic dostrzedz nie można było, a 

— Neue Preussische Ztg pisze: Według doniesień 
z Rewla, koronacya Cesarza Aleksandra ma się od- 
być w Moskwie w końcu maja. 


Krolestwo Polskie. 


Dzienniki warszawskie podają następujące ogło- 
szenie: 

„Dyrekoya Główna Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego. Gdy tylko kilku z właścicieli Listów 
zastawnych 3go okresu zgłosiło się z żądaniem do 
Dyrekcyi Głównćj, aby numera posiadanych przez 
nich Listów zastawnych, do losowania wd. 1 kwie- 
tnia 1856 r. odbyć się mającego Zamieszczonemi 
zostały, a z tego powodu summa objęta Listami zasta- 
wnemi do losowania zapisanemi, niedochodzi do 
summy na umorzenie Listów zastawnych w im pół- 
roczu 1855 r. przeznaczonćj; Dyrekcya Główna prze- 
to w zastósowaniu się do art. 118 prawa z r. 1825 
w terminie losowania, tojest w dniu 1 kwietnia r. 
b., odliczy naprzód należną ilość na zaspokojenie 
zgłaszejących się właścicieli Listów zastawnych, na- 


Hr. Miilinen c. k. honorowy sekretarz legacyi, 
przybył wdniu 2 b.m. z Paryża do Wiednia z pod- 
pisanym dokumentem pokoju. 

Według telegraficznych doniesień z Petersburga — 
pisze Korespondencya Austryacka—lameczny dzien- 
nik urzędowy zawiadomił już na dniu 31 marca o 
podpisaniu: pokoju. W dniu 1 kwietnia manifest ce- 
sarski obwieścił zawarcie pokoju. Jedyny cel woj- 
ny, mówi manifest, jakim było utrzymanie praw 
współwierców naszych na: Wschodzie, został osią- 
gnięty; los Chrześcian na Wschodzie zapewniony. 
Dla przyśpieszenia zawarcia pokoju i uchylenia na 
przyszłość wszelakiego podejrzenia, jakoby Rosya 
miała zamiary ambitne i zaborcze jakie jej przypi- 
sywano, Cesarz zezwolił na danie niejakich rękoj- 
mij przeciw powrotowi zajść na morzu Czarnóm, 
tudzież na wytknięcie nowćj granicy w Besarabii. 

Poczta stambulska z 23 marca przybyła do Trye- 

stu. Siedm projektów bankowych przedstawiono Por- 
cie: jeden krajowy, a iane angielski, francuski, an- 
gielsko - francuski, belgijski, holenderski i Związku 
celnego ; sky SL podeimują również budowę 
3 a „ . |kolei do Belgradu. Porta nic jeszcze nie postano- 
Sanie się Pelnomocniköw obu stron przy moście wiła i u oddzielić pytanie banku i kolei. 
7 r Deputacya mołdawska przybyła z zażaleniem prze- 
posłał naczelnika sztabu głównego, jenerała Mar-| oi ae cyganów, odjechała zę nie 
wskórawszy. Dziś odczytano w kaplicy poselstwa 
francuskiego Te Deum z powodu urodzin następcy 
tronu francuskiego, a wi?czór pałac poselstwa bę- 
dzie oświetlony. Majątck Halila paszy zabrany jest 
na skarb, synowie jego dostaną pensye. W skutku 
przywrócenia żeglugi na Dunaju, 163 statków: przy” 
było z ujścia Suliny na morze Czarne. Brussa v 
znała znów trzęsienia ziemi. Pasza Salonicki kaza 


dące, a za summę pozostałą losować będzie z o- 
gółu Listów Zaire 320 okresu białych w o- 
biegu pozostających. Zawiadamiając 
cieli Listów zastawnych 3go okresu, ostrzega tako- l Y p 

è oczekujących tam Rosyan i- przeprowadzić ich do 
namiotów rozbitych na naszym brzegu Czarnćj. Ro- 


merów Listów zastawnych od losowania bez skutku|syjscy oficerowie siedzieli na dzielnych koniach i 


‚esarsiwo francuzkie- niepotr. ; i4 o u-| pozostały; właścici istów zastawnych aby |jaśnieli świetnemi d i: widocznie chcieli się y ? f p na zmy- 
x potrzebuje dziś noweg > > właściciele przeto Listów nemi muadurami; wi wszystkie dobra zagranicznych Rajasów i 
Krane aby zajmowało Aii atopik w hierar- | nie narazili się na fura procentu na wypadek wy- | pokazać, Jenerałowie przybywszy na naszą stronę Ma nazwiska a ae aa rzeczywistych 


dzać nume- 


ocarstw europejskich, jak tego potrzebowała właścicieli. 


rzeczpospolita francuzka -w r. 1798, Prawdę tę czują 
Sary, rzady europejskich mocarstw jak rząd Ce- 
biegaj lecz tak często mylne pod tym względem 0- 
a rzą i głoski, że je ar należy. Nikt ani 

Zie francuzkim ani w kongresie paryskim nie- 
Myślą? o traktacie z 1815 r. BR 


Anglia. 


Times podaj j j 
je następujący artykuł, jak żeby chcac 
Pr2ysposobjc swych czytelników Ria wola 
zawarcia pokoju spodziewać: 
j ojmujemy że ostateczne ogłoszenie pokoju, ma- 
Ro ro uje ludowi angielskiemu powodów do radości. 
zpoczęliśmy wojnę z wielkiemi nadziejami, a na- 


d i iadomosei 2 Bałakławy 
váli dp innego, w którym przygotowane było śnia- = ję Das ORA ZNA —17°. Skorbut i ty- 


«|danie, szampan i ; Utrzymują, że ia i i nel prz A 
podpisanie armistioyum było jedynem zajęciom poło | (US porywają jeszcze wielo onam p nun. t Yene 
nomocników; troć ae tet = Anglicy przy tóm biony skoczyć 2 a mostu przy Traktirze = 

podpisywaniu żądali = pes m angielskim podczas przygotowania” NB tak rosyjskich jak i sprzymi 

zawieszenia broni „1o Y Stalkom ang k biesiadę dla oficerów or si aj oe 
on i wolno było wpływać w zatokę seba- h. W Eupatory! 7. * peda), gliogcowie 
dania tag. Przybijad do południowego wybrzeża; żą- | opu Ypmij nieprzyjacielskich. 

daniu temu odmówili wprost Rosyanie, albowiem wia-| 7 Aton 27 marca donoszą: Mówią tu znów o zmia- 

jf nio ministerstw” skarbu i oświecenia, Nowymi mini- 

„|strami noznaczają pp. Freariles i Sarka. 


? Adam E urodzony w Nowéj Aleksandryi, w + 
ernii Lubelskićj, kt 3 ranicę w ro 
1849, i miał J, który wyszedł za g 


gącego, a to wedle prawidef postanowieniem z dnia 


2 (14) kwietnia 1835 r. wskazanych.* 


4 


Przyjechali od 2 do 3 kwietnia. 
HOTEL POLLERA. Hrabina Krasicka Julia wł. dóbr z Ba- 
ranowa. Hr. Bawarowski Włodzimierz wł. dóbr ze Lwowa. 
Homolacz Edward wł. dóbr z Gnojnika, Hosch Ferdynand wł. 
dóbe z Grybowa, Ordega Karol wł. dóbr z Wrocławia. For- 
ner Karol dyrektor fabryk z Prus. 
HOTEL DREZDEŃSKI. Celina z lir. Lanckorońskich Szalka 


obywatelka, Hipolit Łączyński z żoną wł. dóbr ze Lwowa. 
Róża Herrmann Csillag śpiewaczka c. k. opery a Wiednia. 


A. W. Depauli ajent handlowy z Tarnopola. Hr. Bobrowski 4 

Wincenty wł, dóbr z Jasła. Łempicki Stanisław obywatel 7 "e 

z Galieyi, : mil Łęg ad Partyń 
HOTEL ROSYJSKI. Wolfgang Derych wł. dobr rech 10 Ilkowice 

Józef Derych wł. dóbr z familią z Polski, Cerliste TV te] 4 Rudno 

de Suziw kupiee ze Lwowa. Franciszek Kar Te il aas 

z Berna. Feliks Piątkowski obywatal z Hamburg®- 9 Lis; » 

Błeszyński obywatel z Polski, 'agpra 


Ganaa aea 


24 Bobrowniki mate 


CZAS z Piątku 4 Kwietnia 1856. 


Vor uad Zunamen 


Israeliten. 


Glückmann Keun 


Roschan Scholl 
Radwann Moses 


Glückmann Gimmel 


Christen. 
Chodorski Karl 
Chmiela Hiazinth 


gal abwesende Militerpflichtigen aufgefordert, binnen 4 Wo- 
chen, von der dritten Einschaltung dieses Ediktes in der 
Zeitung nOz% angerechnet, in ihre Heimath zurückzu- 
kehren, und sich bei diesem k. k. Bezirksamte zu melden, 
wiedrigens dieselben alg Rekratirungsflüchtlihge angesehen, 
und «ls solche behandelt werden würden. 
HausN. Geburtsort 


KOLEJ ZELAZNA 1. Czyżów Qymborowicz Franz 
"eg codziennie ee 55 Żelichów Dymon Andreas 
Pociągi osobowe odehoden = Era owa: 78 k Wiorciak Thomas 
Do Dębiey | > codrii 10tćj min. 35 w nocy, 119 Zalipie Janas Adalbert 
o godzinie 4tój min, 35 z rana. 1 Wola Źalichowska Guzik Peter 
Do Oświęcima | o godzinie 26) min. 40 po potud. 63 Zalipie Szczebak Jakob 
Przychodzą do Krakowa: 19 Jikowice Jewidoż Joseph 
z o godzinie 3éj min. 20 z rana. 24 Siedlec Kasprzykowski Jakób 
Z Dębicy | o godzinie 16j min, 40 po południu. alx Wajdałowicz Leon 
Z Oświęcima Í o godziało 1146) min. 25 przed pořad. 67 Bolesław Kanstein Robert 
o godzinie 9téj min. 15 wieczorem. 1 Kańna Karaszkiewicz Andreas Franz 
EEE BEE ET ER EEE EEE li wig Tomaszewski Alexander 
s = 8 Otfinów Konopka Lissowski Joseph 
URZĘDOWE 18 Przedmieście Mencel Franz 
) s 86 Warzecha Vinzenz 


69 Gorz 


Konkurs-Kundmachung. 


yce 
Bei dem k. k. Landesger'chte in Krakau, ist eine Ak-|] 16 Pawęzów 
cessisten-Stelle mit dem jährlichen Gehalte per 850 fi. CM.] 64 Samobice 
und Vorrückung in die Gehaltskasse von 400 fl, erledigt. 8 Koziarówka 
Bewerber um diese Stelle, haben ihre nach Vorschrift 80 Śmigno 


des kais. Patentes vom 8. May 1858 eingereichten Gesuche, 


worin sie ihre Studien, die Kenntniss der deutschen, pol-] 46 Lasköwka 


nischen oder wenigstens einer anderen slavischen Sprache, f 4 Pałuszyce 
ihre im Kanzelleifache erworbene Fertigkeit, ihre bisheri-| 10 Tikowice 
ge Dienstleistung, oder sonstige Verwendung glaubwürdig] 87 Podlipie 


auszuweisen, und anzugeben haben, ob und mit welchen 
hierotigen Beamten sie verwandt und verschwägert seien, 
binnen 4 Wochen vom Tage der Einschaltung in die Kra- 
kauer Zeitung „Czas* an, gerechnet, und zwar in Dienst- 


49 Janikowiee 
51 y 
16 Pawęzów 


versendung Stehende, mittelst der Vorstandes ihrer vor-| 43 Smigno 

gesetzten Behörde, sonst aber unmittelbar hier, gegen An-| 9 Łukowa 

meldung zur Prüfung nach $. 6. des obbezogenen Patentes| 6 Kozłów 
zu überreichen. 14 Ohorążec 

Vom k. k. Landesgerichts-Praesidium. 81 Pawłów 

(654--3) Krakau am 25 März 1856. 12 Biedlee 
257 Lisiagóra 

(658) Ediet (8)] 20 Pawłów 

IN. 25. Ä mg | 20 Łęka 
IN. 75.] Vom k. k, Neusandezer Kreisgerichte wer SGO 


den in Folge Finschrsitens der Eheleute Franz und Ludo- 
wine de Nowakowskie Majchrowicże bücherlichen Besitzer 
und Bezugsberechtigtea des im Baudezer Kreise liegen- 
den, in der Landtafel Dom 232, pag. 284. vorkommen- 
den Gutes Struzna Bebufs der Zuweisung des zu Folge 
Eroeffaung der Krakauer k. k. Grundentlastungs-Ministe- 
rial-Commission ddtto 22ten October 1855 Z. 6584 für 
obiges Gut Struzna ermittelten Urbarial-Entschädigungs- 
kapitals pr. 17,019 fl, 7%, kr. C. M., diejenigen denen 
ein Hypothekarrecht auf den genannten Gütern zusteht, 
hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche läng- 
stens bis zum 20ten May 1856 bei k. k. Kreis - Qe- 
richte Neu-Sandez schriftlich oder mündlich anzumelden, 

Die Anmeldung hat zu enthalten: 

a) die genaue Angabs des Vor-und Zunamens, dann 
Wohnortes (Haus-Nro) des Anmelders und seines 
allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den 
gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte 
Vollmacht beizubringen hat ; 

b) den Betrag der angesprochenen Hypothekarforderung, 
sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allfälli- 
gen Zinsen, in so weit dieselben ein gleiches Pfand- 
recht mit dem Kapitale geniessen ; 

c) die bücherliche Bezeichnung der angemeldeten Post, 
und 

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt ausserhalb des 
Sprengels dieses k. k. Gerichtes hat, die Namhaftma- 
chung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten, 
zur Annahme gerichtlicher Verordnungen, widrigens 
dieselben lediglich mittels der Post an den Anmelder, 
und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu ei- 
ra Händen geschehene Zustellung, würden abgesen- 

et werden. i - 

Zugleich wird bekannt gemacht, dass derjenige, der die 

Anmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen 
a Sile werden vii, als venh GA die Uk 

erung auf. das obigeEn ngs-Capi- 
tal jr Massgabe der ihn treffenden Reihenfolge Ba 
liget «WAR dass diese stillschweigende Einwilligung 
in die hi auf der obige Entlastungs-Kapital 
auch für pi noch zu €rmittelnden Beträge des Entla- 
stungs-Kapitals gelten werde; dass er ferner bei der 
Verhandlung nicht weiter Gehört werden wird. Der die An- 
meldungsfrist Versiymenda verliert auch das Recht jeder 
Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den er- 
scheinenden Betheiligten im Sinne %, 5 des kais. Paten- 
tes vom 25 September 1850 getroffenes Uibereinkom- 
men, unter der Voraussetzung , dass seine Forderung nach 
Mass ihrer bücherlichen Rangordnung auf das gs- 
Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des $. 27 des 
kais. Patentes vom 8 November 1853 auf Grund und Bo- 
den versichert geblieben ist. 

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes. 
Neu-Sandez am 10. März 1856. 


(648--3) 


[Nro 1170]. 


Gemeinde 


dto 


Zagacie: 
Czernichów: 
dto 


Przeginia narcd.: 
Rączaa: 
Wołowice: 

dto 
Zwierzyniec: 
Czernichow: 


Wołowice: 
Bronowice wielkie 
- dto 

Czernichow: 


_dto 
í 'Czernichowek : 
dto 


KEdictal-Vorladung. | - 
[Ad N. 1050/845.] Vom k.k. Bezirksamte Żabno Tar-| | 
nower Kreises werden nachbenannte im Jahre 1856 auf | Czułów: 
den Assentplatz berufene unbekannte Aufenthalsortes ille-Kaszów : 


Antoni Kłobukowski Redaktor odpowiedzialny. 


San SES 009g u, eg 


n 
23 Pilcza Żelichoska 


81 Uście Jezuickie 


Aleksandrowice : HNro 


s 3 


s ME Ar su 38 w 3 


” 


3 


= 
> 


83-38 s 3 3,3 


Piekarski Martin 
Rozkoszka Adam 
Szamait Thimoteus 
Skowron Jobaun 
Bzlossek Michael 
Topolski Joseph 
Trzpit Walentin 
Warzała Vinzenz 
Żarek Adam 
Hereberg Klemens 
Tomasik Stephan 


20 Łęka ad Siedlec Jasiński Anton 


Quryła Joseph 
Wdowiak Walentin 


Szamait Eugeniusz ` 


Gąsior Adalbert 
Janiszewski Karl 
Samel Adalbert 
Litwora Nikolaus 
Karaś Franz 
Śliwa Joseph 
Bida Franz 
Chrzan Stanislaus 
Jasieński Ludwig 
Miklewiez Adolf 


Sz Podlipie - 3 nn Joseph 
112 Łęg sd Partyń Chmura Hiazinth | 

Bezirksamte 
Żabno Tarnower Kreis am 20 März 1856 


Edikt. 

Yom k. k. Bezirksamte Liszki Krakauer Kreises, werden 
nachstehende militärpflichtigen Individuen aufgefordert bin- 
nen drei Wochen von der dritten Einschaltung dieses Edik- 
tes gerechnet bieramts zu erscheinen, und der Militärpflicht 
zu entsprechen, widrigens dieselben als Rekrutirungflücht- 
linge behandelt werden würden. 


Vom k, k, 


Vor und Zuname 


6 Josef Baster. . 


(636-3), 


12 Stanislaus Rybka . . 


36 Mathias Droszcz . 
41 Andres Gibek . . 
64 Stanislaus Szpitalny . 
19 Johan Mocek . ` 
28 Adam Łukaszewicz 
98 Anton Wołek . 


12% Franz Grzywa . . 
52 Anton Lewandowski 
38 Btanislans Wiatr . 

7 Johann Piwowarczyk. . 


9 Anton 


dto 


11 Josef Pawłowski . 
79 Peter Kowslczyk . . 
114 Albert Kapusta . , . 
118 Josef Jasiołek . . 


18 Joh. Pacuła vel Bolarski 
56 Adalbert Madej. 
88 Johann Kudłek. 
: 116 Vinzenz Kucharz 


45 Johann Czyż, 


14 Valery Pikulski, 


91 Paul Piska . 


25 Mathias Szwsjda 
21 Martin Macha . 


25 Jost Oobałacz 
10 Jakob Igła . . 
58 Ka Kuś. , . 
1 Michael Dybek. 
5 Albert Bellen, 


1 Johann Leśniak. 
13 Thomas Bocha . 


159 Johann Boroń . . 
69 Johann Machecka . 


. 


104 Franz Urbański. . 
69 Jakob Durakiewicz. 


82 Josef Dzierzawa. . 
26 Stefan Czajkowski. 


68 Isidor Kudlak . 
42 Johann Budek . 
94 Joachim Ozekaj . 
91 Josef Skalny . . 


100 Martin Janda. . 


. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 


GJahr 


1834 
1884 
1832 
1880 | 


1835 

1885 
1885 

1885| 
1885 
1836 
1835 
1835 
1885 
1835 
1835 
1836 
1835 
1885 
1885 
1886 
1835 
1885 
1885 
1835 
1885 
1885 
1885 
1836 
1885 
1884 
1834 
1834 
1884 
1884 
1884 
1888 
1883 
1888 
1888 
1882 
1882 
1832 


1888 


| Przeginia narod, „ 


U nenne si. a 


N. 1369. Ediet. (650--8) 


Vom k. k. Kreisgerichte in Neu Sandec werden in Folge 
Einschreitens des H. H. Moritz und Władimir Dobrzyński bü- 


15 Josef Baluszek, . 
65 Adalbert Kuc . ._ 
94 Josef Kucharski, , 


Przeginia narod. „ 
Przeginia duchow. y 
Rączna: U 


ae. 0 Fr, 


ybna: 185 Vinzenz Cudak. , cherlichen Besitzers und Bezugsberechtigten des im Sandecer 
mierdząca : 52 Paul Wadowski. , Kreise liegenden, in der Landtafel Dom. 222. p. 326 vorkom- 
Walo oih menden Guteshälfte Jastrzębia Behufs der Zuweisung des 


8111113 


mit Erlass der k. k. Krakauer Grundentlastungs-Ministerial- 
29 | Commission vom 22. October 1855. Z. 6524, für das ganze 
obigen Gut Jastrzębia mit 33043 fl. 2*, kr. C. M. und diese 
Hälfte mit 16521 fl. 31%, kr. 0. M. bewilligten Urbarial- 
Entschidigangscapitals, diejenigen denen ein Hypothekarrecht 
auf den genannten Gütern zusteht hiemit, aufgefordert, ihre 
Forderungen und Ansprüche längstens bis zum 15. May 1856. 
hi k. k. Kreis-Gerichte in Neu-Sandez schriftlich oder mün- 
s anzumelden. | 
a) meldung hat zu enthalten: | 
orig naue Angabe des Vor- und Zunamens, dann Wohn- | 
li Pen „(Haus-Nro) des Anmelders und seines allfäl- | 
chea - ollmichigten , welcher eine mit den gesetzli- 
„a uLfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht 
Y l hat; 
en Betrag der angesprochenen Hypothekarforderun 
nohi. b: ai und Zinsen, we weit dieselben 
c | Got es Pfandrecht mit dem Kapitale geniessen; 
o) die bücherliche Bezeichnung der angemeldeten Post, und 
d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt ausserhalb des 
Sprengels dieses k. k. Gerichtes hat, die Namhaftma- 
chung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten, zur 
Annahme gerichtlicher Verordnungen, widrigens diesel- 
ben lediglich mittels der Post an den Anmelder, und 


85 Lorenz Knajpik. . 
47 Johann Rzecznik . 
97 Adam Ryszka . . 
83 Josef Hajduga » + 

3 Anton Sroka. » » 
58 Josef Czyż. « » + * 
2 Hiazinih Razowski. » 
Rząska szlachec. „ 30 Stefan Bialik. . » » 
Rybna „ 222 Andreas Kowalski . » 

Liszki am 20ten März 1856. 


Bronowice wielk.: Gl 
Bronowice małe: 
Czernichów: 
Kaszow 


Kłokoczyn 
Nowawieś szlach. „ 


18 ‚Valentin Praebinda a 


: 4 58 Z 3 Y 8 
6 m) © WĘG WE 


| 1:4 EKET 


Ausweis 
über die uabefugt abwesenden Militärpflichtigen des hiesi- 
gen Bezirkes, dieselben werden aufgefordert bis 10. Mai 
1856 beim hiesigen Bezirksamte um so sicherer zu er- 
scheinen als sonst dieselben als Rekruttirungspflächtlinge 
behandelt werden würden. 
Haus N. geb. Jahr. aus dem Ort. Nahme und Vornahme, 


1 1830 Biechowice Torner Karl zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen 

4 1834 M Kania Martin Händen geschehene Zustellung, würden abgesendet 

9 1834 Biskupice Okoński Blasius W w ki Mos ANG a | 

T 1882 Bodzanów Buda Franz Anmeldung in der obigen Frist einzubringen e cz 

5 1888 Byszyce Błaszczyk Andreas de, so angesehen werden wird, als wenn er in die Uiberweisung 
19 1830 £ Wojdella Phili seiner Forderung auf den obigen Entlastungskapitals-Vorschuss 
26 1885 Dziekanowice Wozniak Jacob za Se ge glinka Reihenfolge eingewilliget 

9 » Gdow et Grzybowo Jamska Stanislaus Tine eisung auf den obigon rm A U I 
45 1832 » Piech Anton p auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungs-Ka- 

1 1881  Grajow Podowski Konstantin I pitals gelten werde; dass er fernegbei der Verhandlung nicht wei- 
30 1888 ý Łyszczarczyk Jacob ter gehört werden wird. Der die Anmeldungsfrist Versäumende 
84 9 h Gajowski Johann Tan auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechts- 
46 Api JanówisG Zarzycki Thomas 5 ken ein von den erscheinenden Betheiligten im Sinne 

4 : es kais, Patentes vom 25 September 1850 getroffenes - 

8 1835 Konmicewielkie Popek Jacob en unter der Voraussetzung, dass seine For- 

40 1882 A Brzenczek Johann jek a er Br ee zu en auf = l 
; ; i astungs- erwiesen worden, oder im Sinne des 

t po Kaykı Nase u $. 27 a kai, Patentes vom 8. pami 1853 auf Grand | 

n n » á und Boden versichert geblieben ist. 

26 1888 Klasna Landsberger Schaja Ber Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes. | 
41 1835 sk Blat Israel Neu-Sandez am 3. März 1856, 
45 1881 rę N | 
16 1880 ý Orenstein Jose ż 
86 1885 b Aron Abraham Edict. 

ze TI 1888 % Eisenberger Salomon [N. 322] Vom k. k. Neu-Sandecer Kreisgerichte wird 
41 Y F Wasserberger Itzig dem, dem Leben und Wohnorts nah unbekannten Josef | 
28 a Kokotów Król Kasper Mąkulski und im Todesfalle dessen, dem Namen, Leben, | 

3 1881 Ober Lednica Michalski Anton und Wohnorte nach unbekannten Erben, so wie der dem | 

$ 1835 5 $ Andreas Leben und Wohnorte nach unbekannten Franziska de Chro- 
42 1888 $ Okoński Jacob nowskie 1mo voto Stadnicka, 2do Mąkulska und im To- 
81 1881  Łazany Burda Adalbert desfalle deren, dem Namen Leben und Wohnorte nach | 
18 1829  Mierzonka  Zuski Stephan gleiebfalls unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen E- 
22 1830 5 Locher Friedrich dictes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Pe- 
25 1829 = Turek Adalbert ter Dzierzek Krzyniecki, wegen Löschung der auf den Gü- 
27 1885 Pawlikowice Kasprzyk Kasimir tern Poremba dolna, Sandecer Kreises haftenden Summen 
49 1881 Raciborsko Sporysa Simon pr. 10,000 fip. 2,000 fip. 10,000 fip. 6,000 fip. 8,666 
52 1884 Sieraków Miękina Jobann jip. 20 gr. und 14,000 fip. sub praes. 26. Janner 1856, 
16 1885  Biercza Kurz Josef ' Z. 322 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe 
29 1883 5 Bidermann Simon gebeten, worüber die Tagsatzung zur mündlichen Verhan- 
60 1832 A Kucharski Jacob dlung dieses Rechtsstreites, auf den 11ten Juni 1856 um | 
17 1885 Y Luskowitz Stanislaus 10. Uhr Vormittags bestimmt wurde. | 

1 1884  Śledriejowice Waligórski Mathias | Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so | 
29 u €; Książyk Adalbert hat das Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Ge- | 
31 1888 Bulkow Beidner Josef |fabr und Kosten den hiesigen Advokaten Hr. Pawlikowski | 

7 1885 » Babier Kasper | mit Substituirung des Hr. Landesadwokaten Dr Bersohn | 
37 18381 Sułów Kamisiński Paul |als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Recht+- | 

8 1888 Sygniczów  Apsler Joachim sache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsor- 
16 1832 Taszyce Laurenz dnung verhandelt werden wird. | 
15 1835 hi Batko Franz Durch dieses Edict werden demnach die Belangten er- 
12 ’ n » Michael rinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder 
17 1880 Wola podłazańska Teichlauf Israel die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertretter 

2 1885 = Badura Andreas mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wäh- 

1 p Zabawa Zywczak Julius len und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, Überhaupt die 
28 5 y Luraniec Kasimir zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmässigen Rechtsmit- 
25 5 > Lodwin Stanislaus tel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsku- 
86 1881 Tymberg et Szczurów Baran Johann mung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wer- 

b 1882 5:8 ma Michael den.— Vom k. k. Kreisgerichtes. 
68 1835  Sławkowice Kowalik Thomas Neu-Sandec den 19, Februar 1856. (651-2-8) 
88 1834 Krzyszkowice Japisz Franz. l 
28 1832 Zborówek Durchon Karl. Kund 
ee en nr vn 2ten Feld-Art. 
: 6. rz ando der Pferde- Reserve des 2ten Feld-Art.- 
(699--8) Wieliczka den 1 ne nn wird bekannt Be a dass am 4ten April um 
a 9 Uhr Vormittags am antern Castellplatze 8 Stück k, k. Dienst- 
Einberufungs-Rdict. er: 
[N. 1011.] Vom k. k. Bezirksamte Wojnicz werden | (686--3) ~ Heinrich von Kempen Hauptmann |- 


nachbenannte bei der Losung, ausgeblibenen Militärpflich- 


wärtiger Wohnort unbekannt ist, als 
tigen, deren Reż inder Josel aus Bielcza, 


Do numeru dzisiejszego dołącza się Dodatek. 


H.-N. 75 
pk" Karormercsyk Bartholom, RT ehe eher 
— 18  Osmęda ert aus Niedzwiedza. miecki 
s i Fisch Leibusch aus Bogumiłowice. C. k. Teatr niemie a 
czyk Franz aus 8 W piątek 4go kwietnia pierwszy gościnny występ pan: 
-- 89 Fronezy ufczyn, éi À s s 
Wesołowski Johann gus Z kli Herrmann C©ziliag o. k. nadwornćj śpiewaczki w Wie 
„BABY Johan AR: | dniu i pana Weiss pierwszego tenorzysty nadwornój operý 
— 24 Pachota Johann aus Rudą, meklemburgskićj, w _ wielkiój histor. operze PROROK: 
— 98 Niewola Andreas aus Janowice. I y Boiu aktach, muzyka Meyerbeera — w roli FIDES wystapi 
s 46 Rinder Josef aus Piaski-drużków pani paw owi And > JANA when wystap! 
ar P eiss, przyczóm i my Zoczek , 
aufgefordert, binnen. 4 ochen, vom Tage der dritten w sobotę 5 kwietnia MARTA ozyli rum w Rich“ 


Einschaltung dieses 
scheinen,. und der 


den. würden. 
"Wojnicz am 20ten 


Ediktes gerechnet, hieramts zu er- 
Militärpflicht ‚u ann h 
gens dieselben als Bekrutirungsflichtlinge behandelt wer- 


März 1856, 


mond“, wielka romantyczna opera w 4ch aktach, muzykt 


widri- Flotowa. 


W niedzielę 6 kwietnia ŻWWÓWIAA, wielka history” 
ozmo-tragiczna opera w boiu aktach z francuskiego, muzyk® 
Haleviego — w tójże operze wystąpią jako goście pani Róże 


(637--3) „Herrmann Czillag, pan W. Weiss i panna A. Zoczek. 
METEOROLOGICZNE. 


w lin. par. dług a 
A | przy eu względną | i natężenie wiatru T ciągu dn, 
oReaum. od | do _ 
A +698 h 
a | 


rukarni Czasu. 


Dodatek do N. 78 Dziennika „CZAS“ z d 4 Kwietnia 1856. 


Konkurs-Kundmachung. 

[N. 7361.]. Bei der k. k. Finanz - Landes - Direktion für 
das krakauer Regierungsgebieth kommt die Stelle des Fi- 
nanzwache Ober-Inspektors mit dem Gehalte jährlicher 
1200 fl. und mit dem gleichen, den Finanz-Sekretären zu- 
stehenden Auspruch auf die Vorrcükung in die höhere Ge- 
haltsklasse von 1400 fl. zu besetzen, 

Bewerber baben ihre gehörig instruirten Gesuche unter 
Nachweisung des Alters, der zu: ückgelegten Studien, der 
bisherigen Verwendung, der erworbenen Dienstkenntnisse, 
der Kenntniss der deutschen und polnischen oder einer der- 
selben verwandten slavischen Sprache, des tadellosen sittli- 
chen und politischen Verhaltens, unter Angabe, ob und in 
welchem Grade sie mit Fivanzbeamten des krakauer Regie- 
rungsgebiethes verwandt oder verschwägert sind, und prar 
jene, welche bereits in Saatsdiensten stehen im vorgeschrie- 
benen Dienstwege bis 15ten Mai 1856 beim Prasidium der 
Finanz-Landes-Direktion in Krakau einzubringen. 


(698-1-3) Krakau am 26ten März 1856. 
ARREA N a E in 
Kundmachung. 


[Z. 729.] Vom krakauer k. k. Oberlandesgerichte wird 
der tarnower Adwokat Hr. Dr. Adalbert Bandrowski und 
der Bialaer Adwokat Hr. Wenzel Ehrler, für das Jahr 1856 
zu Verteidigern in Strafsachen ervannt, und in die Vertei- 
digerliste aufgenommen. Welches hiemit zur öffentlichen 
Eentnniss gebrac! t wird. 

Krakau den 25ten Marz 1856, 
Obwieszczenie. 

[L. 729.] C. k. sąd wyższy krajowy niniejszóm do pu- 
blicznćj podaje wiadomości, iż adwokat tarnowski doktor 
obojga- praw p. Wojciech Bandrowski i adwokat w Biały p., 
Wacław Ehrler na rok 1856 obrońcami w sprawach kar- 
nych postanowionemi i w spis obrońców przyjętemi zostali. 
Kraków d. 25 marca 1856. 


(697) POZ 
(494) Ediktal-V orladung. (2-3) 


Vom k. k. Bezirksamte Dombrowa Tarnower Kreises, wer- 
den nachstehende militärpflichtige Individuen aufgefordert, bin- 
nen vier Wochen von der Einschaltung dieses Kdicts gerech- 
net hieramts zu erscheinen und der Militärpflicht zu entspre- 
chen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behan- 
delt werden würden. 


Aus Gruszow. . . Martin Guzik Haus-Nr, 78 


ý = . . Leon Zbierzchowski . . . 245144 
„ Dalastowice . . Stefan Makuch . . . . . RB 3 
ài —  . . . Michael Szarek . - . . . FERN 
5 — '.. . Kasimir Dudek . . . . . SE MG 
s = W AD ARAR =" 1gą 
Aus eka Szczucińska Adalbert Śmolicha . . Se; łęg 
SĄ . . Anton Saternus . . . . . za "gy 
= — „ . Josef $molicha . . . . . "gi 
Aus Lubasz . . Peter Święch EEEE —— -56 

— - . Sebastian Karczmarczyk 90 


. Stanislaus Sliwecki 
RA » . . Martin Kozioł 
Aus Dombrówki . Kazimir Samuel 
Aus Zelazöwka . . Ferdinand Ludwig Szumowski — — 
. . Josef Fronczek -> 

. . Vinzenz Fido 


Aus Dombrowa . 


5 paz 


» oaa w aa n DARO" a 0 


» — vi „ Tomas! Kabischtal: . ; . . —— 46 
Aus Bagienica . . Felix Bielikiewicz RE | 
Aus Odment . . . Josef Wojtowicz. . . . . —— 8 

» —  . . . Albert Szczepański. . . - z = 
Aus Smykow wielki Wenzel Gumiński . . . =— s 

» = „/. „ Albert Kmieć . « .**« - « —— = 
Aus Radgoszcz . . Johann Głąb . . 4 - - » = er 

= „.Sohann. TOTEEN + Zu 0.05 + —— si 

z —  .. Johann Wąż . . . -.. > _—— 

| — 007, Adalbert Gadziała . . . . —— 183 
Ans Luszowice . . z sio w er SH ar —— e 

rki . . . . Ignatz Czernikowski . . . _— 
80 SA zh en Czernikowski. . . . —— 61 
Aus Wojcina. . . Stanislaus Sołtys —— 8% 
Aus Szczucin. . . Julius Tabaczyński. . . . —— 18 
Aus:Szarwark . . Tomas Dusza . . . . . . —— 118 
Aus Bor grądzki . Gregor Trella . . . . . . _—— 12 
Aus Mendrzechöw . Math. Kuroń recte Wadaska —— 113 

9 ww, Adalbert Łabań . . . . . —— 73 
Aus Szarwark . . Martin Mikuła. . . ... —— 93 
Aus Maniow . . . Tomas Babus . . . . . . —— 8 
Aus Dombrowa . . Sender Kanner. . . . . . _— 4 

n _ «es DA T re —— +12 

» — > ZZGGÓC 1 a Y amo —— 46 

M — . . Michael Etünger . . . . . —— 86 

5 — . „ Michael Frankel . . . . . —— 86 

m — „ „ Neftali Rozner . . «. «-. . —— 9 
Aus Gruszow . Schmul Schall . . .-. . . —— 151 
Aus Bagienica . . Cheim Leib Rosenblatt —— 76 
Aus Szczucin , . Aaron Leibschütz. . . . . = g0 

n — . . Schain Targacz . . . . . —— - 50 

K. k. Bezirksamt Dombrowa 8. März 1856. 
Edikt (678—1-3) 


[3%6 i 5 
kai Vo k. k. Kreisgerichte Tarnow werden in Folge Ein- 
schreitens der Fr. Henrietta Wisłocka geborn. Frain Puteani 
bücherlichen Besitzers und Bezugsberechtigten des im Tarno- 
wer Kreise liegenden. in der Landtafel Dom. 167 pag. 13. N. 
20 haer. vorkommenden ni Paprocka. Behufs ‚der Zu- 
weisung des mit Nota des k. k. Grundentlastungs Ministerial- 
Commission zu Krakau vom 1?ten Dezember 1855. Z. 6666 
G. 6. E. für obiges Gut Dabrowka. Paprocka definitiv ermit- 
telten Urbarial-Entschädigungscapitals pr. 16,749 A. ©. M., 
diejenigen, denen ein Hypothecarrecht auf den genannten Gü- 
tern zusteht, hiemit aufgefordert, ‚ihre Forderung szy: 
che längstens bis zum 31ten Maj 1856. bei disem k. k. Ge- 
richte schriftlich oder rn anzumelden. 
ie Anmeldung hat zu enthalten: 

a) die genaue Angie des Vor- und Zunamens, a ei 
ortes (Haus-Nro) des Anmelders und seines allla Er 
Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Er- 
fordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizu- 
bringen hat; 
den Betrag der angesprochenen Hypothecarforderung, 50- 
wohl bezüglich des Capitals, als auch der allfälligen Zin- 
sen, in go weit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem 
Capitale geniessen; 
die bücherliche Bezeichnung der angemeldeten Post; und 
wenn der Anmelder seinen Aufenthalt ausserhalb des 
Sprengels dieses k.k. Gerichtes hat, die Namhaftmachung 
eines hierort wohnenden Bevollmächtigten, zur Annahme 
gerichtlicher Verordnungen, widrigens dieselben lediglich 
mittels der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher 
Rechtswirkung, wie die zu eigenen Händen geschehene 
Zustellung. würden abgesendet werden. 

Zugleich wird bekannt gemacht, dass derjenige, der die An- 
meldung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so 
angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung 


b) 


e) 
d) 


i den obigen Entlastungs-Capital nach 
Der ne pe, Reihenfolge Pico BR 
dass er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört wer- 
den wird. Der die Anmeldungsfrist Versäumende verliert auch 
das Recht jeder Einwendung p Joden Rechtsmittel > 
ein von den erscheinender Betheiligten im Sinne $. 5 des kais, 
Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkom- 
men. unter der Voraussetzung, dass seine Forderung nach 
Mass ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs- 
Capital überwiesen worden, oder in Sinne des $. 27 des kais, 
dęte" > ojj 1853 auf Grund und Boden ver- 
$ blieben ist. 
gio Ei dem Rathe des k. k. Kreisgerichte, 


Tarnow am 26ten Februar 1856. 


- Edictal-Vorladung. 


[N. 787.] Vom k. k. Bezirksamte in Ciężkowice San- 
decer Kreises, werden nachbenannte dem gegenwärtigen 
Aufenthaltsorte nach unbekannte militärpflichtige Indivi- 
duen aufgefordert binnen 3 Monaten seit dem Tage der 
ersten Einschaltung des gegenwärtigen Ediktes in das 
Amtsblatt Czas, in ihre Heimat zurückzukehren und die 
unbefugte Abwesenheit, hieramts zu rechtfertigen, widri- 
gens wider dieselben nach dem Auswanderungspatente 
verfahren werden wird, 


Aus Ciężkowice Andrias Mossoń . . . Haus Nr. 1 
detto Ludwig Wiater . . . . als. S 
detto Franz Kopałka . . . . n 890 
detto Andreas Wilga . . . „7 BPO 
detto Paul Blicharz . . . . n mai 

Aus Falkowa Josef Szczepański . . . . 3 16 

Aus Radojowice Urban Zochel . . , . Pr 37 

Aus Bobowa Dawid Zimmer . . . , 5 8 


Wolf Goldstein . . . . i 4 
ETIT OORE ==" aoc. m 


detto 
detto 
Aus Brusnik Franz Lampa. . 


detto Andreas Dryja . i 57 
detto Blasius Kokosza . . . 5 7 
Aus Gurowa Franz Jagła . . . . . a 10 
detto Andreas Wolski è = 2 
detto David Birn . . . . R 1 
Aus Kasna górna Andreas Wolski , p 2 
Aus Lipniczka Stanislaus Gurski , . 10 
Aus Bartkowa ct Posadowa Salomon Hornstein „ 55 
dotto Josef Wojtas . x 89 
` detto Hersch Hornstein a; 55 
Aus Przydonica Johann Cywiński . å 34 
d: tto Alben Sielbermann R 68 
detto Jakob Weinstock . 5 38 
Aus Bobowa Süsskind Schmidhauer . > 76 
detto Stanislaus Wilk . . . . . » 9 
detto Moses Schmidhammer . » 149 
Aus Lipnica et Niecew Jakób Gurski . . po 106 
Aus Tabaszowa Jakób Dąbrowski . » 16 
Aus Bukowiec Chaim Tauger . . . . » 25 
Aus Jasienna Keib Baldinger . . . . . é 18 
Aus Rostoka Stefan Czech. <s . . . . 87 
Aus Roznow Jankel Schimmel . . . 23 
Vom k. k. Bezirksamte. 
Cięikowice am 8. März 1856. (580--3) 
[N. 1988 ] Edict. (665-2-3) 
Vom k. k. Landesgerichte in Krakau werden in Folge 
Kioschreitens der Fr. Marcianna Cieszkowska bücherlichen 


Besitzerinn und Bezugsberechtigten des im Krakauer Kreise 
liegenden, in Gm. III. Modlnica genannt pag. 463 den 
Hipothekenbüchern Tom. vol. I. nov. vorkommenden Gutes 
Pekowice Behufs der Zuweisung des laut Zuschrift der 
Krakauer k. k. Grundentlastungs- Ministerial = Commiss'on 
vom 23 Juni 1855 Z. 2373 für obiges Gut bewilligten 
Urbarial - Entschädigungscapital pr. 3087 fl. 40 kr. CM, 
diejenigen, denen ein Hypothekarrecht auf den genannten 
Gütern zusteht, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen 
und Ansprüche längstens bis zum 31 Mai 1856 bei 
diesem k, k. Gerichte schriftlich oder mündlich anzu- 
melden, 

Die Anmeldung hat zu enthalten: 

a) die genaue Angabe des Vor- und Zunamens, dann 
Wohnortes (Haus-Nro) des Anmelders und seines 
allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den 
gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte 
Vollmacht beizubringen hat; 
den Betrag der angesprochenen Hypothekarforderung, 
sowohl bezüglich des Capitals, als auch der allfal- 
ligen Zinsen, in so weit dieselben ein gleiches Pfand- 


recht mit dem Capitale geniessen; 
die bficherliche Bezeichnung der angemeldeten Post, 


und 
wenn der Anmelder seinen Aufenthalt ausserhalb des 


Sprengels dieses k. k. Gerichtes hat, die Namhaft- 
Fr eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten, 
zur Annahme gerichtlicher Verordnungen, widrigens 
dieselben lediglich mittelst der Post an den An- 
melder, und zwar mit gleicher Bechtswirkung, 
wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, 
würden abgesendet werden. zt. 3 
Zugleich wird bekannt gemacht, dass derjenige der die 
Anmeldung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, 
vo angesehen werden wird, als wenn er in die Ueber- 
Weisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs- 
Capital nach Massgabe der ihn treffenden Beihenfolge 
cngew:lliget hätte, und dass er ferner bei der Verhandlung 
nicht weiter gehört werden wird. Der die Anmeldungsfrist 
Versäumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und 
jedes Rechtsmittel gegen ein von den erscheinenden Be- 
theiligten im Sinne $. 5 des kais. Patentes vom 25. 
September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der 
Voraussetzung, dass seine Forderung nach Mass ihrer bü- 
eberlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Capital über- 
wiesen worden, oder im Sinne des $. 27 des kais. Pa- 
tentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden 
versichert geblieben ist. 
aksu den 18 März 1856. 


b) 


4) 


sloer Kreises 


908 -0901F Vom 


Czarnik Josef . 


Matuszewski Anton 
Orbach Meilech 3 
Krok Laurenz , , 
Rykała Andreas , 
Marczak Andreas 
Noster Laurenz , 
Baron Jakob , 


Nowak Johann , 
Nowak Valentin , 


83 „4 6. 8 4738 © 


Bara Jakob . > 
Molenda Franz , 
Żaba Michael . a 
Sołtyński Josef ; 
Czapkowski Josef 
Soja Michael . , 
Klimek Josef .*. 
21-Ludwiak Adaltert 
Lubas Martia. , 
Barlik Johann . 

9 Keller Johann . , 
Griiaspan Kellman 
Ritter Moises . , 
Ritter Manas , . 
Ritter Schlama , 
7 Goldzahler Naftali 
Reich Anschel , 


w 
> 
w 


3 8 $ 38 8 3 


3 3 a 


s 
wo 
~ 


Piwko Jakob . , 


Kuc Kasimir . . 
Kocoj Andreas . 
Kołodziej Johann 
Maczkowski Martin 
3 Bator Vinzenz . 
Rybka Martin . 
Wojcik Adam |. 
5 Dziepak Johan . 
Osip Laurenz . . 
Rybka Johann . 
Rząsa Martin . . 
Rybka Anton . . 
Dziepak Martin . 
Zembroń Josef . 
7 Łoboża Johann . 
Bogusz Adalbert 
Koza Paul . . . 
Jastrzębski Marek 
Czapla Michel . 
Sobkowiez Franz 
Wilk Martin . . 
Bober Adalbert , 
Pikuła Anton. . 
Lubas Johann . . 
Biuciak Josef , . 


: »ANINPZ Sa s-u u 3 3 4 48345 6 


s 3 
m 
M 
© 


Lejbuch Simon . 


57 B 
72 
64 
80 
102 
24 
35 

4 


ogusz Josef . . 
Kapłoński Martin 
Sowa Franz . . 
Wojewoda Johann 

arnas Kasimir . 
Wolanin Paul. . 
Gibała Franz . . 


ZY 3 343 34303 33 4 


z berufenen ill 


Kamudziński Ludw; E 


Marczak Stanislaus 3 


Sieczkowski Martin , 
Wiegeozak Jakob, , 


Pienciak vel Pinczak 


Krzyżanowski Gregor 


Wojewoda Adalbert 


. 


HN. 2 Kowalski Tho 
77 Koniszewski = 
„ 18 Dorpat Josef , x 
» 24 Breit Hersch , z: 
„ 18 Wojcik Franz , A 


. 


Pienciak vel Pinczak Je 


Jo 


Majda Jakob . . « » 


5 


hann 


hann 


. 


Edictal-Vorladung. 

k. k. Bezirksamte Strzyżów, Ja- 
werden nachbenannte im Jahre 1856 suf 
egal abwesende Militärpflich- 


Rekrutirungsflüchtlinge 
mäss behandelt werden 


Glinnik charzewski 


Godowa 
Blizianka 
Babica 
Czudec 


. . 
IE 
. . 


— e 


Połomya 
« _ Btrzyżow 


. . Zyznow 


Gbiska 
+ .  Btrzyżow 
de Lutcza 


Niebylec 
Czudec 
Baryczka 
Bielka 


. Błażowa 


Gwoznica dolna 
Gwoznica górna 


Konkolówka 


. +  Koniuzkowa 


Vom k. k. Bezirksamte, 


Strzyżów am 17. Miirz 1856. 


. . Malöwka 
« + Niebylec 
. Barycz 
(696) 


Obwieszczenie. 


Podpisany c. k. Notaryusz Wielkiego Księstwa Kra- 
iego podaje do publicznój wiadomości, iż w skutek 
rezolucyi przez c. k. Sąd miejski delegowany miasta Kra- 
872 wydanćj, od- 


kowsk 


kowa na dniu 4 marca r. b. do N. 


bywać się będzie licytacya ruchomości po 8. p. Anieli | aufgefordert bei der am 12ten, 14ten und 15ten 


ewid bei diesem k. k. Kreisgerichte bestimmt 


Da der Aufenthalt 
ver Kołodziejski SK ee A 
gericht zu dessen Vertretung 
Kosten den hiesigen Landes. 
Rutowski mit Substituirung 
Ligęza als Curator bestellt, m; 


Belangten Herrn Franz Xa- 
ist, so hat das k. k. Kreis- 
und auf dessen Gefahr und 
und Gerichts-Advokaten Dr 


Durch dieses Edict wird demnach der Be i 
4 langte erin- 
nert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, 
die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter 


Vom k. k Kreisgerichte. 
Tarnow den 20ten November 1855. (679-1-3) 
ee EEE Oby, 
Edictal- Vorladung. 


[N. 912.] Vom k. k. Bezirksamte Przeworsk Rzeszower 
Kreises in Galizien, werden die zur heurigen Rekrutirung 
vorgemerkten vom Hause illegal abwesenden militarpflichtigen 
ndividuen und zwar: 


Iste Altersklasse: Michael Demnicki aus Kańczuga HNr. 220 
dto Anton Gładysz aus Kańczuga . « » 123 
dto Karl Heller aus Przeworsk | p 134 
dto Franz Kułaczkowski aus Przeworsk » 6 
dto Adalbert Końcowicz dto „ 308 
dto Michael Kowal aus Tarnawka . . „ 1 
dto Martin Kraus aus Markowa . . . „p 236 
dto Lorenz Maycher aus Pantalowice. „ 88 
dto Valentin Nyrka aus Zagórze. . . p 18 
dto Anton Olexa aus Kańczuga „ 133 
dto Andreas Pacuła dto 223 
dto Anton Płonka dto $ 58 
dto Marzell Swistal dto „ 182 
dto Sebastian Sliwa aus Tryncza „ 18 
dto Jacob Wrona aus Chodakowka. . n 21 

Żte Altersklssse: Mathias Basista aus Tarnawka. . „ 3 
dto Johann Filip aus Gorliczyna . . . p 32 
dto Thomas Jendryko aus Sietesz . . „ 51 
dto Andreas Koperski aus Kańczuga . „ 62 
eto Lorenz Niemiec aus Gorliczyna „ 143 
dto Michael Piörkowski aus Sietesz » 153 
dto Simon Paczka aus Siedleczka » B 
dto Johann Wiecheć aus Rozborz I. 
dto Felix Krupiński aus Kańczuga . . »n 18 
dto „Martin Skóra aus Bopuszka wielka 1 
dto Salomon Leibling aus Przeworsk . p. 68 
dto Leib Russ aus Przeworsk . . Pe 82 
dto Mannes Kupferman aus Przeworsk > 78 
dto Mendel Schiffmann aus Pantalowice „ 74 
dto Isaak Schiffmann aus Pantalowice „p u 

Ste Altersklasse: Hersch Bader aus Siennów Hy. 5 
dto Jacob Kijanka aus Nowosielec . . 8 4 
dto Johann Rzepa aus Zagórze » 3 
dto Johann Sokol aus Gorliczyna . . „ 105 
dto Emil Tuchy aus Przeworsk . . . „ 159 
dto Simon Adamczyk dio . » 7 
dto Leisor Neumann dto „ 16 
dto Süssmann Hermann dto „ 35 
dto Isaak Lehrmann dto n 43 
dto Adalbert Wojtyna dto n 129 
di Andreas Końcowica dla: ung 2 

as Kurek aus i „2 
dto | Michael Maycher akg re > 46 
dto Jacob Hadło aus Dębów  . a 67 
dto Christof Trojak aug Ubieszyn | | ” 9 
dto Andreas Kłos aus Świetoniowa . Ja 65 
dto Josef Nadel aus Żuklin . . | ” 35 
dto Andreas Basiak aus Zagórze zae 27 
dto Meileif Silbermann aus Lopuszka mała 4 
dto Thomas Bochnak aus Lopuszka wielka 24 
dto Itzig Schifmann aus Pantalowice 74 
dto Anton Jarzecki aus Sietesz > 175 

4te Altersklasse: Schaja Altmann aus Kańczuga. | ” 5 

dto Andr ieleń Auror; 88 

eas Cieleń to > 74 
dto Leib Frankel aus Przeworsk +, .-* 27 
dto Adalbert Kostkiewicz aus Kańczuga ” 335 
dto Karl Maternowski aus Kańczuga . - 187 
dto Leib Schuller aus Przeworsk z 9 
dto Abraham Lockmann dto 7 29 
dto Bernhard Końcowicz dto 308 
dto Leib Schwefel dto Hy: 141 
dto Johann Cwykiel aus Kańczuga. . „ 6 
dto Josef Żyga aus Chodakowka „ 18 
dto Anton Jarzecki aus Sietesz . . . „ 175 
dto Michael Nykiel aus Sietesz „n 8 

öte Altersklasse: Felix Cieleń aus Kańczuga > nie 78 
dto Sebastian Gładysz aus Kańczuga. „ 123 
dto Boruch Intrator aus Zuklin 93077106 
dto Kazimir Przewrocki aus Kańczuga AE. 
dto Mathias Kurek aus Budy przeworskie 42 
dto Israel Thurm aus Markowa . . . „ 294 
dto Martin Kiszka aus Urzejowice . . 2 

Gte Altersklasse: Eduard Gołębiowski aus Kańczuga ” 211 
dto Anton Krzan aus Siedleczka . . A 
dto Sebastian Mroczka aus Sietesz . ” 1% 
dto Nikolaus Semko aus Rozborz zy | 
dto Josef Stanko aus Sietisz "waż "08 
dto Sebastian Adamczyk aus Przeworsk z 7 
dto Jacob Końcowicz aus Przeworsk . „ 308 
dto Leib Kupferschmied aus Kańczuga „ „20 
dto Vinzenz Baar aus Markowa . . . » 281 
dto Martin Kasper aus Ubieszyn . . + » = 
dto Thomas Liszka aus Łopuszka wielka „ 43 
r zer Haciuba aus Pantalowice * » a 

: s - BOM bl 
asimir Machlarz aus Sietes April 1856 


Sokulskićj pozostałych na dniu 8 b. m. i r. o godzinie |in Przeworsk stattzufindenden Rekratirung 79 erscheinen, 


9tćj z 
plate. — K 
(695-1-3) 


— 


Edict 


udwig Zamarski, 
tung des Herrn Ir. 


terliche Hilfe 
handlung die 


rana w domu pod L. 56 w gm. I. za gotową za- 
raków d. 2 kwietnia 1856 r. z 
Sebastyan Korytowski. 


Auchbändler aus Bilitz unter Vertret- | dreas Osman 
Reger in Tarnow wegen 
CMze sub. praes. 22ten Se 


widrigenfalls dieselben als Rekrutirungsflichtlinge behandelt 

werden würden, 

Vom k. k. Bezirks- Amte Przeworsk 
am 20ten März 1856, 

nn 

(674) E d i kt 


(682-1 -3) 


Ludwik Nurkowicz 1835 J. HN. 287, 


> aus Czasław 3) An- 


1855 HN. 29, 4) Simeon Buchta 1835 


ng | HN. 35, aus Gruszów 5) Josef Kogut 1835 HN. 8, 
pe: ber|sus Komorniki 6) Adalbert Skałka 1835 HN. 6, aus 

Z, 18,120, eine Klage angebracht und um rich- Mieszeń 7) Laurenz Nowak ı 
gebeten, worüber zur summarischen Ver-|8) Stanislaus Gorgoń 1835 
Tagfahrt auf den 80. Aprill 1856 um 10 9) Jakob Feledy 1835 HN. 


18, aus Poznachowice dol- 


Dodatek do dziennika „CZAS“ z dnia -4 „kwietnia 1856. 


|| GŁÓWNY SKŁAD co 


, A gi m sdągaz 
ć 


4 ngg r 
094 tg PELLEJFY 113948 ; = 
'©j.rosyjsko-chińskićj 
karawanami sprowadzandj w paczkach 1 funtowych oplombowanych, */4 funtowe paczki herbaty czar- 
néj z kwiatem na rubli sr.: 14, 2, 234, 8,4, 6, 8, czyli złr.3, 384 44, 54, 7, 12, To, lą fanta her- 
baty żółt. rer. 5, 6, czyli złr. 10, 12, oprócz tego herbata w kulach, za kulę złr. 2, w formie cegły 
za 1 funt złr. 2 — znajduje się u Karola Herrmanna w Krakówie. Wieloletnie: stosunki handlowe 
z Rosyą postawiły mię w możności zaopatrywania mojego składu ciągle -w dobór najlepszój herbaty 
rosyjsko-chińskićj karawanami sprowadzanćj. 19) 2125 
Wszelkie przezemnie dostarczane gatunki herbaty karawanowój są szczególniejszćj dobroci 1 na- 
leżą do najprzedniejszych, które starannie zapakowane, zachowują w przewozie swoje pierwotne wła- 
. sności, nie tracąc nic ze swćj ożywczćj naturalnój mocy, nieosłabiając nerwów bynejmnićj — .pod 
czas gdy inne gatunki herbaty sprowadzane morzem, pod wpływem powietrza i wilgoci morskićj zo- 


ne 10) Jacob Nichtborger 1835 HN. 28, ‘aus Trzeme- 
snia 11) Karl Zwierz 1835 HN. 32, 12) Tomas Dą- 
browski 18382 HN. 30, 13) Gregor Dąbrowski 1831 
HN. 11, dann 14) Lukas Pelak 1829 HN. 89, aus 
Stare Rybie 15) Itzig Münzer:1835 HN. 12, aus Stry- 
szowa 16) Peter Korajda 1835 HN. 44, aus Kornatka| + 
17) Nicolaus Róg 1834 HN..17, aus Łęki 18) Blasiusjagi © 
Maxelon 1830 HN, 38, aus Poręba 19) Johann Skóra| „il, 
18380 HN. 54, aus Wolica 20) Franz Nowak 1880|0v s 
HN. 25, aus Wierzbanowa 21) Valentin Dominik 1831),,3 

HN. 22, aus Węglowka 22) Martin Grociak 1829 HN. igei 
63, aus Zasah 23 Jacób Szymoniak 1882 HN. 14,71) 

augefordert innerhalb 4 Wochen nach der’ dritten Bat i 
schaltung dieser Edikts hieramts: zu erscheinen zę A i 
Militarpficht um so gewisser zu entsprechen SU idsiad 
gens sie als Rekrutirungspflichtigen angesehen ‚und em] ;, 


(1559) 


nach bebandelt werden. zac 
K.. k. Bezirksamt Dobczyce den 25. März . 

Dn up ee A © wz 

(497) Einberufungs - Edikt. ake 
Von dem k. k. Bezirksamte zu: Ropczyce *arnower Kreises 
werden nachbenannte Militärpflichtige Individuen aufgefordert, 
binnen 4 Wochen von der Einschaltung dieses Edictes gerech- 
net hieramts zu erscheinen um der Militär pflicht zu entspre- 
chen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behan- 


delt werden. Christen: 


Aus Szkodna . . . H.-Nr. 52 Wojcik Johann G.-Jahr 1835 


Nawsie 26 '39 Pas Johann ... — 1834 
„ Góra-Ropczyce 71.72 Białorucki Peter © — 1833 
„  Szkodna. : « « => 58,Wielis Josef = 1833 
„ Göra Ropczyce -:28i Pupa Karl . . . 2107 1832 
„ Tączki + — _16 Świętoń Ałbert ©. — ©' 1832 
„ Zagorzyce „ . > = 280 Bochniak Mathias. —'*' 1832 
= dto + + «  —-;46 Walczyk Thomas. — 1835 
> dio - + « 1 — 20% Żurowski Blasius. — —— 
p Pstrągowa . » ore «».6 Jamrug Frano . . — —— 
n Brzeziny. . .. — 38 Baran Thomas . — 1834 
n Ropczyce . , -—...16 Gadzińsk Kamil — 18% 


Juden: 


Aus Ropczyce . H.Nr. 60 Hirschreecte Kirsch Salom, 1835 
» dto . — 93 Hisinger Fischel . — 1834 
» . dto — . MM Redler Mechel + — 1834 


a EMG CF a ty. 


NASIONA 
znajdujące się na sprzedaż w r. b. w biórze 
c.k. Towarzystwa gospodi roln. krakows. 

kx ulica Szewska N. 335/6.. 
+) Buraki cukrowe białe . . +» ++ + garn. złr. — 40 
2) Buraki pastewne, żółte, wielkie, ober- 
dorfskie, po nad ziemią rosnące . . b 
Buraki’ pastewne czerwone wielkie, 
długie -Brunszwickie po nad ziemię 
FOBNACO. sr e. enamni Isbnóffio xe > 
Buraki pastewne mięszane, żółte, czer- 
wonę. i białeić un misi ent,” „ 
Koniczyna“ żółta (medicago lupulina) 
zbiór zeszłoroczny « --.« eaa, 
Mieszanka, w przewadze z rajgrasu 
włoskiego, trawy miodow6j , kostrze- 
wy owczój i tymoteusza . ... - 
Trawa miodowa (holcus lanatus) . 
Kąkolnica miękka (bromus. miollis) E 
Kąkolnica przednia:madrycka na mier- 
a s a a PE ze JAK WO GANT AA 
10) Manna (Manna-gras-glyceria fluitans) 
na mokre grunta demi awiąbiód e " 
11), Mieszanka na grunta liche, z tymo- 
teusza, koniczyny żółtćój wyczki i 
mietlicy 2 + + en hdi didia » e 
12) Mieszanka na grunta. mierne, z ty- 
moteusza, koniczyny żółtćj, wyczki 
drobnćj dactilis glomeratą itd, . . » 
18) Tymoteusza trawa korzec na złr. 30 
82 i 40 (wtym stosunku i na garnce) 
15) Koniczyna czerwona i biała” według 
14). Rajgras francuski aklimatyzowany » 
cen targowych. śą"! „A 
BT Wrazie przesyłki za opakowanie przy każdym garn- 
„cu. dodaje się po 8 kr. m. k. 
Listy. przyjmują się tylko -frańkowane. 


Pisarze banku poboźnego w Krakowie. 
„Na żądanie strony interesowanćj zawiadamiają, iż od 
zastawu korali nici 4, Autöw- 121/g ważących, w dniu 
31 marca 1854 r. do N. 11-pód literą N. w Banku po- 
bożnym zastawionego, według oświadczenia zgłaszającej 
Sie o wykupno osoby, kartka Czyli rewers bankowy miał 
zaginąć ; przeto: wzywają. wszystkich: interes w tóm mieć 
mogących, aby o wykupienie zastawu tego ńajdalćj do 
dnia 1 listopada r, b. zgłosili się, gdyż w razie niezgło- 
szenia się, rzeczony zastaw Osobię zgłaszającćj się, po 
tym upływie czasu. niezawodnie wydanym będzie. 
Kraków. dnia 'bmarca: 1856. SĘ 00 
(59 1-3) 53987 


3) 


4) 
5) 
6) 


1) 
8) 
9) 


— 45 


— 28 


(582-3-6) 


Pe Andr. Karczyński P. B. 
tachowięz kontr. Banku Pobożn. 


KOX Rdr 


który swój zawód w Wiedniu odbyl, -8 Ubecnig prowadzi 
go w Tarnowie, uwiadamii 12 na składzie swym 
w.zapasie ma KOŁDRY w pape gatunkach, 
piękności i dokładności, z czem się POLECA Bzangwng; 
Publiczności. — Podejmuje się wszelkich _ obstalunków 


Ma także na składzie WATE wiedeńskiego wy- 


robu. Mieszkanie jego w Tarnowie n ‚aliey Ber. 
riardyńskićj naprzeciw kościołą-w d: mu p. Majewskiego. 

W razie zamówień nie tylko że robota prędko 
odstawianą bywa, ale i tem: się odznacza, że ceny W pô- 
równaniu SĄ. umiarkowańsze. (690-1-3) 


Antoni Ktobukowskı Redaktor odpowiedzialny. 


{ 
(6 


38° stają pozbawione tych zalet, mianowicie delikatnego śmaku aromatycznego. "Tak zwietrzałćj herba- 
" . - . cie nadają sztuczny zapach kwiatem Olea fragrans Vhl. itp. z wielkim atoli ludzkiego zdrowia u~ 
szczerbkiem, gdyż surogat ten działając mocno na ferwy, sprawia draźliwym osobom bezsenne nocy, drzenie członków, 
a co najgorsza, osłabia żołądek. Gdy jednąk z różny ch stron, mianowicie z Brodów mnóstwo poślełnićj herbaty z An- 
gli na stały ląd, a następnie w kraje c. k. austryäckie i inne wprowadzanćj moją podrabiane etykiety i są na,sposób 
ruski oplombowane uchodząc za prawdziwą rosyjskó - chińską herbatę, widzę. się przeto spowodowanym ostrzędz kupują- 
cych, donosząc, iż przezemnie sprowadzana herbata przychodzi wprost z Rosyi już moją firmą opatrzona i oplombowana 
w '/ąFfuntowych paczkach, o-czóm każden kupujący przekonać się może, wziąwszy z mojćj najlepszćj herbaty 1.funt za 
złr. 3, a gdzieindzićj także-1 funt za złr. 7 do 12 i niech w równych częściach każdą z.osobna, w jednakowój ilości wody 
zrobioną porówna, wtedy okaże się, że moja herbata pomimo że o wiele tańsza, jest nierównie lepszą od dwa razy,droż- 
szój -z Brodów lub skądinąd kupionćj herbaty, która w znacznych transportach z Brodów na całą Galicyą w paczkach 


jedno-funtowych oplombowanych rozsyłaną zostaje, jak to dowody przezemnie posiadane każdego przekonać mogą. Po- 
daję tu zarazem do wiadomości Szanownój Publiczności, że w całćj Rosyi tańszćj herbaty niema jak 1 funt wagi rosyj- 
skićj albo polskićj po. rub. er. 1 1, czyli złr, 2"/, m. k. 8r., na tańszą cenę Rosya nieposiada herbaty. 

e Tejże berbaty nabyć można w handlach pod firmami: 
w Agram B. Sivanovich, w Josefstadt Ed. J. Traxler, ` w Rzeszowie F. Jaśkiewicza. 
„ Białćj Karola Haempel. „ Jarosławiu Bracia Juśkiewicz. ` „  Kozwadowie Karol Marecki. 
„ Bernie Franc. Willmann. „ Kołomei Th, Zacharyasiewicz et C. „ Samborze Fr. Karola Gilatowskiego. 
= Bochni Paweł Niedzielski. A » Zachar. Krzystofowicza. „ Bemlinie F. G. Jancovits. 
„ Buczaczu J. Czerkawski. „ Komornie Karol Borghese. „ Sissek Franc. Pokorny. 
„ Cieszynie C. J. Breitkopf. „ Leibach Jan Klebel, „ Temeswarze Joh. Jancovits. 
Ri » - E. Ostruschka. „ Lwowie Jan Klein. „ Tarnowie Józ. J.hn. 
ja Czerniowcach. Th. Zacharyasiewicz. „ Myślenicach Jan Dzięgielowski. » Turce u A. Czyrniańskiego. \ 
* »- „Józ, Różański. „ Nowym-Sączu J. Kosterkiewicza wd, „ Udynie Giovanni Battiste. Amarli. 
„ Dzikowie Narcyz Giryński. “i Neutitschein Vinc. Stumpf. » Wiedniu F, B. Geitler Riemerstrasse. 
„ Drohobyczu Ch. .Piroszka. „ Ołomuńcu J. P, Hackensóllner. $ „ Dienstl et Meinl Strauch- 
„ Eger R..W. Diehl. „ Peszcie A; Thallmeyer et Comp. gasse N. 238. 
„ Grösswardein .J. .C. Róssler. „ Przemyślu Edw. Machalskiego. » Wadowicach Ig. Brosig. 
w. Gablonz.Franc, Pietsch. „ Pradze Vč Maader. „ Zaleszczykach J. Kodrębski et Com. 
„ Josefstadt J. E. Potsch. „ Pradze J. B. Chlumetzki. „ Znaim Jos. Schwarzer. 


Karol Herrmann w Krakowie. 


keel (UGA 
CURTERKT Z 200% 


Te cukierki z ziół ze szczególpićj dobranych soków roślin 
i ziół właściwych z parną częścią najczystszego lodowatego Cu- 
kru do zsiadłości doprowadzonych utworzone, działają Em jak 
dowodzą tego stale uznane skuteczności SĘ łagodząco i uspoka- 
jająco w kaszłu, w chrypkach, w duszności szyi, 
w zaflegmieniu itd. sprawiając, przez zawartą w sobie esen- 
cyą soków ziołowych i przez słodkie pierwiastki, korzystny wpływ 
na utrzymanie czystości, świeżości i gibkości organów mowczych. 
E Odróżniają: się one nietylko swemi prawdziwie dobroczynnemi 


NER EZ w. : asi : pastylek piersic ‚ch Ckołaczyków piersiowych), śle jeszcze odznaczają si 
pa ar ee BARR T organ, a eE łatwo je Ben 5 oo riska p erde 


(16-18) 


ZARZĄD EKONOMICZNY 
BAOBEBINA 


w (yrkule Jasielskim, 


ma zaszczyt Szanowną Publiczność zawiadomić, jż założył 


Blich Plocien 


i zaręcza że jak z jednéj strony nieszczędził kosztów ku 
celowi temu, z drugiej troskliwie nad tem „czuwać będzie 
by tą czystę białość w płótnie wyprowadzić, która każdej 
czeskiej fabryce wyrówna. 7 h 
Cena od wyblichowania: 

1 Sztuka 60 łokci obró ÓW +:++...8 zły, 
60 p  BOrWete eevee? 0, 
plutna. s.s.s... 2 
ręczników. ...,,1 


LM x | e 

Vorläufige Marktanzeige. 

Wir erlauben uns einem hohen Adel und einem P. T. 
Publikum die Anzeige zu machen, dass wir mit, einem 
reich sortirteri Lager ‘von Leinwand, Tischzeug und al- 
len im dieses’ Fach schlagenden Artikeln während des 
Marktes in Krakau sein werden. Näheres wird durch 
Anschlagezettöl und Zeitung bekannt gegeben. 

Mit aller Hochaćbtung empfehlen wir uns im Voraus 


M. Weiss Ritter. 
Tymczasowe doniesienie Jarmarkowe. 


Podpisani mają zaszczyt: donieść Prześwietnćj Publi- 
czności, iż przybędą do -Krakowa = jarmark z wielkim 
zapasem płótna, bielizny „stołowej i wszelkich tego ro- 
dzajw artykułów. Bliższe szczegóły ogłoszą afisza i gazety. 

Przyczem polecają się naprzód łaskawym względom ia i 


Szanownéj Publiczności Et 1 pulsetek 60 
(691-1-4) M. Weiss i Ritter. 1 sztuka 60 


» 

ł eksel na złr. 150 wystawiony d. 7, 8 lub zarazem ziwiądamia powysse Fe Szanowną Publi- 
ww; listopada 1855 r. na miesięcy 6 na oO aa ROEE Dane de a dzi Bez gej 
rzecz i imie Józefa Łuksszkiewicza zaginął, Właściciel | PJucien do Blichu przyjmować bedzie, do których płuciea 
tego wekslu cstrzega i zawiadomia iż tenże weksel unie- 


prócz powyż wymienionych cen, koszta przesyłkowe doli- 
ważniony został przez strony interesowane i przypadko- 


czone zostaną. A loiz 
wy nabywca žadnéj pretensyi mieć nie może do osoby (02) Y Schwarz. 
która ten weksel wydała. jest do wy- 
Józef Eukaszkiewiez. 


ah oie Slupiec nad Wisla tę 
Wieś Mszanka 


Jana r. b. Życzący zadzierżawić. zgłosić się raczy na 
miejsce po 15 kwietnia. Tamże jest Buchaj holen- 

w Cyrkule Jasieiskim 
pół mili od b:ndlowego miasteczka Gorlice położona, . ma: 


derski lat 3 mający po naby cia. (644-2-3) . 
Sr 800 morgów ziemi ornćj, 30 morgów łąk, 100 mor- 
wo 


” 


Dla usunięcia się z gospodarstwa jest 
do sprzedania krów miecznycj 
trój, jałowizmy 10, wołów parę du- 
zych i koni parę. Śyczący nabycia udać się 
ma na miejsce do folwarku Łęg około Bobrku w dy- 
strykcie Chrzanowskim. (619--3) 


z wolnej ręki 
| R A© rasy do- 
lasu sósnowego i dębowego, propinacyą etc. jest 
k In j ręki ds sprzedania. Bliższa wiadomość listami 
frankowanemj pod adresem Franciszek Szolaj- 
Ski w Gorlicach, lub na miejsu. | | (586-8-6). 


w Drukarni Czasu. 


Ces. król. wyłącznie uprzywilejowane - 


NARZĄDY OCTÓWE 


: Dr. Spitalera 
ZASŁUGUJĄCE NA SZCZEGÓLNĄ: UWAGE 
pp. aptekarzy, właścicieli fabryk i innych 

_ przemysłowców. 

Służą one do wyrobu octu tak dobrze w najdrobniej- 
szóćm gospodarstwie, jak i fabrycznie na wielkie rozmiary, 
w sposób jak najprościejszy i najtańszy. Ocet taki che- 
mieznie czysty i bardzo zdrowy, przewyższa pod wagle- 
dem‘ dobroci swój ocet winny i daje się przez wiele lat 
przechowywać, a nawet przez sam czas poprawia się. 
Narządów tych octowych dostać jedynie można u podpi- 
sanego po następujących stałych cenach fabrycznych, s od- 
stawą do dworca kolei w Wiedniu: 

N. 1 dziennie ną da miary austryaćc. wyrobu po 3 złr. 


2 
» A ” 9 4 p 
1 
„ 8 łą 9 » 5 „ 
y "4 » 1 z 5 ee 
„ 5 » 2 » ” 12 „ 
„6 » 5 » M 26, 
TA » 6 » » 50 „ 


Zarazem daje się zapewnienie, że narządy te, które 
wszędzie w ogóle są chwalone, znacznie jeszcze ulepszone 
zostały i nigdy nie wymagają ani nabijania ani też na- 
prawy, jeżeli postępować się z niemi będzie podług za- 
łączonego do nich: bardzo prostego przepisu. Można ró- 
wnież odtąd zapisywać u mnie ocet w t&j fabryce wyra- 
biany w pomienionych stągwiach, w każdćj dowolnój ilości 


w baryłkach: po następujących cenach: 
N. 1 wiadro austryackiu po 2 złr, 
» 2 n D 3:9 
» 3 » » 4 LJ 
LJ 4 n ” 5 n 
»n 5 » » 6 „ 
6 mę? 


» » ” 
Próby udzielają się bezpłatnie. 5 
Karol Pockh  Wieasin, 


Wieden Wienstrasse N. 808. 


(543) OLBRZYMIA (2-3) 
Marchew pastewna. 


Zaprowadzona u nas od kilku lat uprawa warzyw co raz 
się upowszechnia. Ze wszystkich warzyw nic takiego plo- 
nu nie wydaje nie więcej. starania łożone na uprawę nie 
wynagradza jak merchew past. olb. "Ta nietylko jest wy- 
borną i słodką strawą dla ludzi, lecz czy na wypas, czy ną 
mlekodojność czy w zastępstwie owsa koniom użyta — 
p'erwsze niezawodnie miejsce trzyma między wszystkiemi 
roślinami pastewnemi. Od kilku lat tu na większej przestrzc- 
ni w polu uprawiana po 300 korcy przeszło z morga wy- 
daje, lecz przeto kiedy brukwie i rzesy tyle cierpią na 
wiosnę od posuchy, później od muszek i gąsienic, marchew 
zupełnie żadnych nie ma nieprzyjaciół,- posuchy” zupełnie 
się nie obawia, bo zapuszcza wgłąb korzeń, przeto i daleko 
mniej grant wyplenia. Długość jój zwyczajna bywa tu 18 
do 24 cali — waży 3 do 6 funtów — udaje się we wszy- 
stkich grantach nie zbyt zwięzłych lub mokrych — siać ją 
można w jesieni, lub na wiosnę od marca do końca maja— 
nawet posiana po zas'aniu jęczmienia lub pszenicy jarój na 
przeszłorocznóm ks:rtoflisku i lekko zabranowana lub do- 
brze zawatkowana, .a po.sprzącie zboża dobrze najprzód lek- 
kiemi a po kilku tygodniach ostremi i ciężkiewi bronami 
zawleczona, znaczny plon wydaje.  Skulczona w mokrym 
piasku i w rządki posiana, potem motyczkami między rzę- 
dami poruszana tylko. między rzędami plewiona i poprzery- 
wana by bardzo gęstą nie była, mało bardzo plewidła po- 
trzebuje. Najprzydatniejsze pole dia niej kartoflisko głę- 
boko poorane, lep'ej gdy kto może grunt podskibnikiem 
poruszyć, najlepiej gdy za każdą skibą wyoraną Indzie 
z rydlami rzędem stojący tak jak do zbierania kartofli za 
pługiem, którzy z każdej bruzdy ziemię wyrzucają; ta naj- 
doskonalsza uprawa nie kosztuje więcej jak 3 złr. morga 
jednego. Nąsienia takiej marchwi za którego dobroć za- 
rząd tutejszy zaręcza dostać można w Wysocku poczta Ra- 
dymno, font po' 2 złr. m. k.— 8 do 4ch funtów sa dosta- 
teczne do obsiania 1go morga: sustryackiego. Uprasza sie 
o przesyłki pieniężne i obstalunki franco do Radymna, pod 
adresem: do Zarządu ekonomicznego Państwa Wysocka — 
a nasienie w' dobrze opieczętowanych. paczkach do stacyi 
pocztowćj w obstalunku oznaczongj, kosztem zarządu w naj- 
krótszym czasie odesłane będzie. Niemniej dostzó tu mo- 
żna nasienia buraków postewnych garniec po 1 złr. c. m. 
Brzanki (thymotheigras) korzec 30 złr. Pasternaku kwarta 
1 złr. Bulwy czy Topinamburów ewierć 5 złr. Przesyłki 
Brzanki i Topinamburów tylko na ten czas się podejmuje 
zarząd, jeżeli obstalunki mniej jak 5 kor y wynosić nie 
będą, i to tylko. do Lwowa i Dębicy kosztem obstalującego. 

Zarząd Ekonomiczny państwa Wysocka. 

Szyjkowski, Rządzca. 
Und rA 'w Królestwie Polskiem 

Wieś Maków 7 gee Poiskien 
tuż przy gościńcu do Jaz wiodącym położona, 600 mor- 
gów ornego gruntu prócz łąk i lasu mająca, hipotecznie 
zupełnie czysta, jest każdego czasu do sprzedania. Bliż- 
szą wiadomość udzieli W. Wincenty Wolf w Krakowie 
lub W. Kubecki w Rzerzuszni ostatnia poczta Miechów. 

A (694-1-6) 


W handlu towarów blaw tnych 
ANTONIEGO WOJCZYŃSKIEGO 


(279) W KRAKOWIE (20-24) 
utrzymywane są zaszczytnie znane ręcznego wyrobu 
konopne płótna webowe i kopowe, sto- 
towa bielizna i chustki płócienne, 
za które w imieniu fabryki za pewność i trwałość pod 
odpowiedzialnością zaręczając, sprzedawanemi są w cenach 
wyższych, stósunkowo do cen tegoczesnych, rozpowszech- 

nionych sztucznych i tańszych wyrobów płóciennych. 


| "Czapliński Antoni zarządzca drukarni, 


(518-4-6) 


